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Afronomifche 


Beobachtungen 


auf 


der Königlichen Univerfitäts - Sternwarte 


ER . , 
hónigsberg, 


von 


F. NUS Ee TEL کل هح‎ 


Profeffor der Aftronomie, Mitgliede der Akademie von Berlin und Petersburg, Correfpondenten des Inftituts 


von Frankreich, 


Dritte Abtheilung, 


vom I. Januar bis 31. December 1816, 


Königsberg, 


bei Friedrich Nicolovius. 


Das Mittagsfernrohr wurde vom 16 März 1816 an, durch einen vorzufchiebenden Schirm 
vor den Strahlen der Sonne gelchützt; diefe Vorfichtsmaafsregel wurde immer angewandt wenn, 
bei irgend einer Beobachtung, entweder das ganze Infirtument oder ein Theil deffelben oder der 


Pfeiler dem unmittelbaren Sonnenlichte ausgefetzt war. Früher wurden Beobachtungen, bei wel- 


chen das letztere stattfand, vermieden, oder als unzuverläfsig nicht in das Tagebuch aufgenommen; 


in welchem Maalse fie unzuverláfsig find, kann man aus den folgenden abnehmen: 


Beobachtete Beobachtete | Berechnete 
Durchgänge Corr. | Culminatio- | Culminatio- | Fehler 
a Aurigae : nen nen 


کسه الط ا nt‏ ل € سد اند 
Juny IF +++... 503° 6,“gt | +0,%15|503‘ 7,06 | sa, 8,482 | —1,76‏ 1815 
38 تي |50 ,311 |12 ,819 151 ٠٠۰٠ 9,77| tor‏ دام I2‏ — 
Ic “+. 18 40| Fo 351 313 3 8 14, 51 | —o, 76‏ — 


Hier beträgt die Abweichung über eine Zeitfecunde; dennoch wurde die Klappe nicht länger geóff- 
net als wegen der Beobachtung nóthig war. Da diefe Beobachtungen vor Mittag gemacht wurden, 
fo war der befchienene Pfeiler der welche, — Bei den früheren Sonnenbeobachtungen wurde 
die Klappe nie eher geóffnet , als bis der vorgehende Sonnenrand dem erften Faden fchon nahe 
war; dadurch wurde nur das Fernrohr und die Mitte der Axe den Strahlen ausgefetzt , die Pfei- 
ler aber blieben ganz im Schatten. 

Vom ı July 1816 an, wurden die Fadenzwilchenräume des Mittagsfernrohrs verfchieden 
von der früheren Befimmung, nämlich 

i 51,8266 und 52,8763 

angenommen, woraus die Verbellerung des Mittels aus den 3 Fäden = —-0,/3499 Secd. folgt. 
Diefe Aenderung; welche die Beobachtungen andeuteten, rührt wahrfcheinlich von einer Erfchlaf- 
fung der Fäden her, welche fpäter fichtbarer wurde und im J, 1817 das Einfpannen neuer Fäden 
erforderte. : د‎ 

Die Uhr batte (chon im J. 1815 einen unregelmäfsigeren Gang als vorher; diefe Unregel- 
mäfsigkeit wurde immer gréfser und im April zeigten fich fo ftarke Veränderungen des Ganges, 
dafs fie auf mehrere Beobachtungen einen nachtheiligen Einfluls geäufsert haben. Um diefe Zeit 
fchienen die Veränderungen lich nach der Temperatur zu richten, weshalb ich ihre Urfache in der 
vielleicht geftórten Compenfation des Pendels fuehte; allein nachdem diefes zu wiederholten Mah- 
len zerlegt, gereinigt und an den Berührungspunkten der Stangen des Rofts mit den Querftangen, 
mit Oel verfehen war, ohne dafs die Regelmäfsigkeit dadurch bergeítellt wurde, entdeckte ich end- 
lich den Fehler: die Zähne des Ankers waren nämlich zu weit von einander entfernt, fo dafs die 
Schwingungen des Pendels kleiner und weniger frei waren als De hätten fein follen. Der Anker 
wurde daher fò gerichtet, dals nur der für die Bewegung des Steigrades nöthige Spielraum übrig 
blieb; dadurch erhielt die Uhr einen viel langfameren. Gang, fo dafs fie täglich etwa 35% zurück- 
blieb. Nachdem das Pendel gehörig verkürzt war, folgte die Uhr wieder mit der ihr eigenthümli- 
chen Regelmäfsigkeit der Sternenzeit. 

Der Kreis erhielt am 15 Febr. 1816 parallel mit dem vorigen Horizontalfaden, etwa I’ 21. 
von ihm entfernt, einen neuen weit feineren Faden, durch den ich die Beobachtungen der Sonne 
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und des Mondes ficherer zu machen fuchte; auch wurde derfelbe mit Erfolg bei Sternen ange- 
wandt, die zu klein waren, um über beide Ränder des vorigen Fadens bervorzuragen, z. B. bei 
den Planeten Pallas und Ceres. Ich habe die Beobachtung der Sonnenränder an diesem feineren 
Faden wirklich weit leichter gefunden als früher an dem ftärkeren. Daffelbe war bei den Mond- 
rändern der Fall. Uebrigens machte die Feinheit des Fadens in der S. XXII und XXIII der erften 
Abtheilung befchriebenen Beobachtungsart keine Aenderun 2 


g 

Unter den Beobachtungen mit dem Kreife findet fich eine Reihe aufser dem Meridiane ge- 
mellener Zenithdifianzen des Polarkerns , auf die Punkte des Kreifes von 36° bezogen, die mit der 
gröfsten Genauigkeit, deren der in der erfien Abtheilung befchriebene Apparat fähig ift, beftimmt 
wurden. Diese Beobachtungen find in der Columne, die fonft die auf den Meridian reducirte Ze- 
nithdifianz enthält, auf das Mittel der Beobachtungszeiten reducirt; fie haben den dreifachen 
Zweck, die Polhöhe und den Collimationsfehler zu befiimmen und die durch das Mittagsfernrohr 
gefundene gerade Auffleigung des Sterns zu befiátigen. Sie wurdeu 1817 fortgefetzt; ihre Berech- 
nung werde ich übernehmen und in der folgenden Abtheilung bekannt machen. 

Im November 1817 wurde eine ganz neue Prüfung des Kreifes vorgenommen, die mir zur 
Beftätigung der früheren und zur Unterfuchung der Unveränderlichkeit des Infiruments nothwendig 
zu fein fchien. Sie beruht auf dem früher [chon benutzten Verfahren, hat aber eine vollítindigere 
Prüfung der Figur der Zapfen vor jener voraus, deren genaue Befiimmung welentlich it, wenn fie 
gleich keinen unmittelbaren Einflufs auf die Beobachtungen hat. Denn fie hat Einfluls auf die 
Winkel, die das Kreismikroskop A und das Prüfungsmikroskop 0 an dem Mittelpunkte der Axe 
einfchliefsen und damit auf die zu befiimmenden Theilungsfehler. 

Ich gebe daher zuerfi die Theorie des Kinfluffes der Abweichung der Zapfen von der 
Kreiscylindrifehen Figur. Nimmt man auch, ‘der Allgemeinheit wegen, beide Zapfen als ungleich 
‚an, fo wird es dennoch nicht nöthig fein, die Figur eines jeden von ihnen zu kennen: wenn man 
nàmlicbh-die Punkte, wo beide zugleich die Lager beruliren, durch gerade Linien verbindet, ما‎ 
wird durch alle diefe Geraden aus der Ebene des Gradrandes des Kreifes eine Curve ausgelchnitten, 
deren Radien man allein betrachten darf. Nennt man diefe Radien e und die dazu gehörigen Winkel, 
vom o Punkte des Kreifes' und nach der Richtung, nach welcher die Zenithdifianzen auf dem 


Gradrande gerechnet werden, gezählt, u; fo hat man, aus der I Abtheilung, die Gleichungen 


Bees $72.e[Sumu Cos (6— 459) — Cos u Sin (v — 45 )] 
لست لع‎ 2.e [Sin u’ Cos (u 459) — Cos u‘ Sin © + 45°)] 
Da aber, wenn ds und der die Dilferentiale der Bögen der Curve an den Berubrungspuskten be- 
zeichnen à 
ds Cos (;—45?) = — de Cosu 4 edu Sinu; dei Cos (v--452) == del. Cos ul — ,ام‎ du‘ Sin uf 
ds Sin ے )?45 س)-‎ de. Sin u — e du Cosu; dei Sin (4-45?) = dei, Sin u“ + او‎ du‘ Cos us 


ift; ı fo erhält man, durch die Elimination von v, 
du ; I du! du 
LRL يک‎ eel 2.3 ; "rs [eet en eer 
du! T du! du 
e چ‎ e! T 2 us 8= da ds + tta 
Niramt man nun für e die Form 
a + Rb’Sin SCH + u) + Rh“ Sin CHA سل‎ 2u) = Rh! Sin (Hau Oe 2u) + ete. - 
wo R der Halbmeller des Kreifes ifi, und vernachläfsigt man das Quadrat und die höheren Poten: 
zen von e — à, fo hat man u =z 45° und uf —z — 45? und damit 
== RES, (Sin 45? . h' Cos (H’+2) + Sin go? . h^ Cos (H^-- 22) + Sin 135°. ba Cos H*4-32) + etc.) 
p=a 24- 11372 (C05 45?. br Sin(H!4-2) + Cos go?.b" Sin (H/4-22 )-- Cos 135? ba Sin (H432) + ete.) 
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Wenn der Winkel, den das Kreismikroskop A und das Prüfungsmikroskop O an dem 
Punkte einfchliefsen, der in der den rechten Winkel der Lager halbirenden Linie, a دل‎ von die- 
fem-entfernt liegt ,. durch 2 bezeichnet wird, fo hat man den Winkel, den beide Mikroskope am 
Mittelpunkte der Axe einfchliefsen 

1) wenn O auf z und A auf z + 2 gerichtet ift 
و د‎ Sa Aë (oa 4 Sin 3 ¢ + o fa Lë Ce A El e 
2) wenn A auf z und O auf z + 3 gerichtet ift 
— د‎ + 2 Sin 1 £(o (z) Sin 1 & — éi Cz) Gos 12) 
wo R g(z) und R ¢ (z) für a und g — a F2 geletzt find. 

Bezeichnen è und ei die in den beiden eben unterfchiedenen Fällen an dem Mikroskope A 
beobachteten Secunden, und A (z) und q (242) das, was man. den Theilfirichen z und z ډ ې‎ 
hinzufügen muls, um fie von den Theilungsfehlern zu befreien, fo bat man 

I) p (24-2 — y z = c 4- 2 Sin X e (6 C اې‎ e) Sin reto (z +2) Coste) 

2) (2 —9 EH 9 — c د لا‎ Sin 1 ¢ Pe Sing — a - Cos 2) 
woraus man erhält 

o= ېم‎ ci 4- 2Sin22? pa د‎ t o0} + Sina (o (5 اه — وې‎ (2) 
und nach der Subftitution der oben gefundenen Ausdrücke von é (z) p ¢' (z) p etc. 

o = ch ol + 4 F2 Sing XZ [— Sin (n, 45°) Cos 2 à Sin 1 2 + Cos (n . 45°) Sin 2 2 Cos 1 2] 
pho) Cos (HO) Enz + 328} 


o = — ) +c) + 4 1 د‎ Cos 2 Sin ie^h'Sin[H^ + & ې‎ 9o? + 22) 

+4 Sin 4 2 Sin 2.2 h/ Sin (H^ + 2 2 + go? +32] 

+ 2 F2 Sin ê Sin 2 ê hî Sin H!V + 2 6 -+ go? + 4 2] 

+4 ` Sin 1eSin22hV Sin [EY بپ‎ £ ¢ + 90° +52] 

etc, : etc. / x 

welche Gleichung alfo zur Beftimmung der Figur der Zapfen benutzt werden kann, wenn man die 
Beobachtungen mit dem Mikroskope O auf beiden Seiten von A angeltellt bat. Bemerkenswerth 
it es, dafs für- — "هو‎ alle von z abhängige Glieder diefer Gleichung verfchwinden, wodurch 
alfo für jede Abweichung der Zapfen von der cylindrifchen. Figur c= — AB Für 2— 180? blei- 
ben nur h^, hvz, h* u. f. w. in der Rechnung, fo dafs, wenn die Reihe fo fchnell convergirt, dafs 


hvz, hx u. f. w. unmerklich find, durch die ametralen Ablefungen in verticaler Richtung nur h", 


oder 


oder die Ellipticitàt, beftimmt werden kann. Wenn alfo diefe diametralen Ablefungen auch mit 
der Hypothefe der „_ elliptifchen Figur der Zapfen übereinfiimmen, fo if die Nichtexiftenz anderer 
Abweichungen dadurch keinesweges erwielen. — Die Leichtigkeit und Sicherheit der vollfändi- 
gen Befimmung der Figur der. Zapfen bei einem Kreife mit 4 Mikroskopen, giebt dielem. einen 


nicht unwefentlichen Vorzug vor be - mit zweien verfehenen, 
Nachdem die Figur der Zapfe په و‎ eer it, findet man die —" 


Kara | An 
=c+ 2? Sin! Do X[—Sin (n. 45?) Sin ze Et. nz--n tte (n.45°)Cos 4 ê Soe Hiai Fn zn نس لت‎ 
=—c+ 2? Sin E [Sinn . 45°) Sin 12 Cos (HOD +nz)-+ Cos(n.45°) Cos 1 +3Sin quo + nz] he» 


oder 
met Sin} 2 22h4Cos(H4--2 z422) —2 Sin} ê 15۱517 Hm Las 10—À SinghiSin at 424400 
=— c! دو ې‎ Sin 1 e b/ Cos (H^ + 2 2) —2Sin12h'/Sin(H^!.- 32 — 2 يز‎ a? Sine, h"ISin(H^".]-42)etc. 
Aus der oben gegebenen Gleichung ift das von der einfachen Zenithdiftanz abhängige Glied 
verfchwunden; hier habe ich h/ — o geletzt, indem fich immer ein Punkt angeben läfst, ‚für wel- 
chen es verfehwindet. Diefen Punkt nimmt man daher für den Mittelpunkt der Zapfen an, wenn 
man die Theilungsfehler nach den eben gegebenen Ausdrücken aus den Beobachtungen mit dem 
Prüfungsmikroskope berechnet; ~ jenes Glied erícheint immer mit dem Theilungsfebler des Kreifes 
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vereinigt und wenn man h’ — o fetzt, fo bezieht fich die Eccentricität des Kreifes auf den dadurch 
befiimmten Mittelpunkt der Axe. 

Die neue Prüfung des Kreifes beruht auf  Felggnden Beobachtungsreihen, die ich in ihrer 
urfprünglichen Geftalt mittheile: 


Reihen ON o eS ان‎ ZS I II III 
Mikr, A. ....« . z z + 90 zo dz 4-45 2 
— O...“ «iz -- 1809 2 z -+ 90° z z + 45? 
S Sat nu | سسس‎ 
4 c ‘ 4 
A cC 0 CG C 
0° = + 0/55 | ې‎ 0/784 | + 0/48 | — 0,"47 
159 | —175 88 | 4, 051 — 5 23| — 1,321 + 909 
30 | —15; 64| F 7, 58 | — 72 23 | + 1, 98 | — O, 10 
AS |— 8,58| 3-19, 08 —11, 3| — 0, 02 | F- X, 11 
60. | = t, 38 | t19, 73 | —17, 30 | + 4 93 | — 6,48 
15.1 * 7, 301 +17, 33 | —ı7, 301 + 6, 68 | — 6, 77 
90 | 5, 39| +18, 18 | —18, 93 | +11, 98 | —12, 22 
105 | +13, 79 | t 1o, 75 | —13, 60 | +12, 73 | —10, 07 
120 | +14, 24 | + 6, 68 | — 6, 20 | +11, 68 | —10, 37 
135 | 17,69 | —:6, 78 | + 7, 64| +7,08 | — Ge 42 
150 | +21, 54 | —20, 11 | +22, 60| — 0, 772 | + 9,53 
165 +19, 29 | —29, 97 | #27, 07 | = 6, 71 | t 478 
180- | 4-15, 76 | —22, 38 | +22, 84 | —ı0, 43 | +13, 53 
195 | «13, 79 | —22, 62 | +22, 44 | —18, 94 | +22, 18 
210 | +10, 84 | —17, 15 | +17, 87 | —21, 19 | 22, 63 
22 Ton 74 7.8 62 6, 90 | —12, 00 | 4- 12, 53 
240 |—5,76| * 423| 5, 06 | — 4 76| 4-4, 18 
255 | — 9, 66 | + 79 —10, 80 | + 2, 64 | — 3, 02 
270 — 5, 31 T 5, 35 | — 9, 20 +1,83|1— 4, 64 
285 |—15, 16| + 6,88 |- 993] - 5, 64| — 8, 7! 
200 | = 75,91| + 4,62 | — 6,20| + 6517 | — 7, 48 
315 | —11, 36 | t- 2, 02| — 1, 83 | - 2, 30 4, 70 
330 | —15/46 | + 1,09 | + 1, 10| +0,33 | — 2, 52 
845 1—15; 91 1 —0, 07 | +1,97 1. — 0r 24 | + 0, 06 
Reihen دال‎ IV V 
Mikr. A. ..<......< 2 z+ 36| z 
سے‎ LS PRDRCÓCIS ee e 9s z 180 7 z + 36? 
- c! CN ei 
we |^ 1 3 
0° | —18,"31.| — 0,32 ! + 0, 52 
36 | —13, 56 | + 0, 48 | — 6, 99 
72 284 1+ 2,22 |. 7.3; 93 
108 | +13, 49 | +13, 47 | —12, 67 


Unter diefen Beobachtungen verdienen die Reihen V , wegen febr häufiger Wiederholung das meife 
Vertrauen; die Reihen 11 das weniglte , indem der. Prüfungsapparat für e— 90° eine Unbequem- 
lichkeit darbietet, die bei einer vollkommeneren Einrichtung, als die meinige if, leicht zu befeiti- 
gen fein würde. Ueberhaupt darf nicht überfehen werden, dafs eine vollkommenere Einrichtung 
die Beobachtungsfehler noch bedeutend verringern "könnte. 

Aus diefen Beobachtungen findet man, durch Anwendung چم‎ in der I Abtheilung S. X ge- 
gebenen Verfahrens: 


I... . 33,942 h" Sin H^ . = + 41/3425 ; 33,912. h” Cos H^ . = + 0,0504 ` 
ee | سو سو‎ "ez mE ده‎ ٧٧٢ 
IV.... 14,142 — — — E 5751 MS سه‎ zo 7. $ 2 Ka 
Kees 2,189 en, بصن لسا اس‎ 39032 5 (Eer Saag. بصض‎ y 
57,298 h" Sin H^ E “+ 50,74451,; 57,298 h" Cos H^ ek 2;"7648 
U 18,369 h^! Sin H^; = — 4,5470 ; ; 18,369 h" Cos H^", = + 58377 
Vu $973 a A 73483 5878 m nn 1 4012 — 


. 24,241 h^" Sin H^, Z2 -— 5,728185 24,247 h^ Cos H^. = + F..1//2389.. 
ILS - 24,000 hi Sin H““ سا‎ 2,0400 5 24,000 h^" Cos H^" = — 12, 1893 
y. . 7,906 — — — ..— 0 442; 1,900 — — -— ..— 1038, 
31,906 h"" Sin H^" == — 2,4812 ; 31,906 h'" Cos H™ ساخ‎ 13,5201 
und damit den Radius der Zapfen 
¢ =a ې‎ R 0,8817 Sin (86°54 «p 2 u) + R :0//3696 Sin (323°53° + 3) + R 6/1317 Sin (199923! 4 u) 
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Die angenommene Figur der Zapfen giebt den Theilungsfehler des zwifchen z und z + 2 enthalte: 


nen Bogen des Kreifes, aus auf beider. Seiten von A gemachten Beobachtungen mit dem Mikroskope O - 


1(c— c) + 23 Sing Sin 2* h^ Sin (H4 4-22 +2) دو‎ Sin} 2 Cos 28 . hu Sin (H^ 4- 32.4340) 
— p Sin ۵ Cos 2 د‎ , h^^ Sin (Hau + 424-22) 

Diefer Theilungsfehler mit entgegengefetztem Zeichen genommen, ift, wenn z —o ifi, die Verbefle- 
rung der beobachteten Zenithdiftanz à. Hat man eben fo die Theilungsfehler für den Punkt 180° +3 
beftimmt, fo ift die halbe Summe beider mit dem Einflulle der Figur der Zapfen auf die an beiden 
٥۸٨ aa A und B beobachtete Zenithdiftanz behaftet, ee Einflufs daher ift 

= — Doi Sin € Sin 2? h^ Sin (H^ ې‎ e E 2 Sin ê Cos 2 & h^" Sin (H^ ې‎ 2) 
Bei der Wiederholung der Beobachtung, nach der Umwendung des Kreifes, ift diefer Einflufs 
@= 360° Ee 

= — 2% Sin د‎ Sin 4 ê? h^ Sin (Hu — 2 2) + 2 Sin & Cos و‎ 2 hi Sin (H^44— 22) 
und die halbe Summe beider ift endlich der Einflufs der Figur der Zapfen auf eine vollländige 
Beobachtung der Zenithdiftanz ê 

= — F2 , Sin د‎ Sin 1 &? hb“ Sin. H^ له‎ 2 Sin 2 Cos 2 g2 h^ Sin 40 
Hieraus kann man beurtheilen, dafs das von 4u abhängige Glied in unferem Falle gewöhnlich äufserft 
unbedeutenden Einfluls auf die Beobachtungen hat. Ich habe diefes entwickelt, um dadurch zu 
zeigen, dals die kleine Unücherheit, die über die Figur der Zapfen noch ftattfindet, im We- 
fentlichen von keinem Belange ifi. 


Aus den angeführten fünf Beobachtungsreihen Werden nun, unter Vorausletzung der gefun- 
denen Figur der Zapfen, folgende Theilungsfehler abgeleitet; 


Reihen ....-... i 1 \ rii. 
Mikr. A ووو‎ z z + 9o? z , z 445° 1 : 
ttel Mittel 
— 0 eee | z+ 1809 Z zk 90° Mi D z 45° : 
o? | 41S": | + "24 | = o15 | + 9/55 | + 0,751 | + o81 
15 *17.48 | 4-4 37 .| +6,05 | 5,21 | — 1, 48 
30 | +1399] + 6,82 | + 6 47; ٣ 665| 1,99 | —0 0r | t o وو‎ 
45 | E 5:98| t 9/20 | هې | دل لل‎ 968 | 0635 | — 65 81 | —9 73 


+5 52 


| + 0,66 
| | e UL — 2, 13 
5,84 | +15, 86 | + 6,79 | 9 18 | + 6 49 
— 5,96 | #18, 30 | +19, 05 | 4-18, 67: | +1,42 | 712,43 | +11, 92 
—12,55 #13, 31.| 415,16 | #13, 73 | 1v 73 | +10, 91 | +11, 32 
3 +11, 23 
+6, 76 
— O 77 
— 3-10 
—13, 7 
—22,.00 
eg U 84 A 
—i2, 38 


D. EEE; ونت‎ 
en 
٢ H o : 
aeea ممم م کد‎ ————— 
| 
= 
£9 
E? 


+ 2,57 
345 +15, 39 


Reihen visite. 
Mikr. A. e.. 


| +19,"04 ded EN ست‎ 0,26 

74 سه 0,3+ | 46 ,11+ 36 

ee نه‎ +13, 13 | 

—11, 91 +12, 80 
—22,16 | + 0,99 | F 1 79 | - EL 39 
215,40 | = 7/05 | — 6, 70 | — 6, 875 
— 9,71 |. —14, 87 | —13, 53 | —14, 20 
4.88.) mm 701 = 70. © ٤ 23 
T16,47 | #4, 35 ^t 3,65 | 4 4,500 
+18, 46 | 4413 ' t 2,30 ! 4- 3, 215 


VIL 


VILL 


Die Vergleichung der Theilungsfehler mit dem Ausdrucke 
u’ Sin (U'4-z) + u^ Sin (U4--2z) + u Sin (U 4- 3z) + etc. ٠ 


woraus.) +2) — 4 z = 


O + 2 u Sin 3 3.8 Cös (UM Lan 13 T etc.‏ )ې 2 2 -4 Sin à Cos (U' -H z 4- 16) + 2u Sing Cos (U^‏ له د 
folgt, ergiebt, :‏ 


Le 24006 ml Sin U' , — — 190,136 ; $ 24,000 wi Cos U’. = + 93,95 
I .. .. 16,970 — . = — 132, 276 سه 10,070 و‎ ees = لا‎ 09, 715 
HI €c7.. 91845 en 73, 432 9184 = se = ا‎ 0, 426 
IV .... 10000 — .... — — 88,2465 10,000 ..ه.. سه‎ - Lk 42,257 
Vo... 3090 — .... — — 28,2193 3,000 — ...., = 11, 403 
63,244 u' Sin U' . — — 512,369 ; 63,244 له‎ Cos U'. = + 257,"196. i 
11 .... 24,000 u” Sin U“ . — ې‎ 163,020 ; .24,000 u” Cos U". = — ٤57 
111 .... 16,070 سه 16,970 5 659 ,16+ = .... سه‎ .... = — 16, 861 
Vo... X818 — err EUR 360100; 5878 سامح بر نس‎ 2,106 
46,848: u^ Bän UN. —— 315,779 ;7:46,848 u” Cos U. = — 41,848: 
1....24/000 oi Sin Ui — — 34/ /073 5 24,000 u” Cos U^ = =i 20 719 
1 ....16970.— .... 2:29 781 3 16,970. — -.... z5 — 15,600 
HL... . 22173 ...هه سه 22,73 ;30,158.— ده سه‎ — — 24158 
IV... 10000 سه 10000 14,0883 — = .... سه‎ .... E— 0,552 


me ` Dr 405‏ .:- اس 8,090 ::702 روا سوج ;5« وب os‏ ,8/000 ید 


81233-04 Sin Uu == — 111,892 5 81,233 w“ 04:0 = —' 61,500. 


TII $235 . 24,000 u” Sin Uu = — 6,320 ; 24,000 u” Cos U^" + 11,674 
Y... 988 ش ١د یچ‎ 8,819; OU -... ——. 5,915 


33,511 u^" Sin 177 — — 15,139 5 33,511 u“ Cos r = + 5/759. 
oder den Theilungsfebler vom © Punkte angerechnet und auf den Mittelpunkt der Zapfen bezogen 
T 3/^19 + 9r geg Sin (296? 42! + 2) + 6,7993 Sin (97°33 + 22) + 1,5717 Sin (241712! + 32) 
+ 0,4834 Sin (290? 50! -- 42) 
Wenn man diefe Formel mit der früher gefundenen vergleicht, fo findet man den Unterfchied 
+ 1/5234 Sin (35659! 42) ې‎ 0,2603 Sin (20378! -- 22) + 0,4715 Sin (238? 18' + 32) 
+ 0,1942 Sin (243?49' + 42) 

Aufser dem erften Gliede, welches, fo wie alle ungeraden Glieder, keinen Einfluls auf die Zenith- 
diftanzen hat, ift der Unterfchied beider Formeln fo gering, dafs er mit Wahrfcheinlichkeit den 
Beobachtungsfehlern und den zufälligen Unregelmáfsigkheiten der Theilungen zugefchrieben werden 
kann. Das erke Glied aber deutet auf eine Veränderung des Inftruments; es wird der Mühe werth 
fein, diefer näher nachzuforfchen. — . Bekanntlich kann der von der einfachen Zenithdiftanz ab- 
hängige Theil des Theilungsfehlers eines Infiruments als Excentricität dellelben angefeben werden; 
die bemerkte Veränderung kann alfo fowohl von einer Veränderung des Punkts, auf welchen fich 
die Beftimmung des Theilungsfehlers bezieht; d. i. des Mittelpunkts der Zapfen, als von einer Ver- 
änderung des Kreifes felbft herrühren. Das letzte ift, bei der fobon früher gerühmten Feftigkeit des 
Bau's und der fich in den übrigen Gliedern der Formel zeigenden Unverinderlichkeit gerade nicht 
wahrfcheinlich ; das erfte wird wahrfcheinlich fein, wenn die Veränderung fich durch eine Abnutzung 
der Zapfen erklären lifst, die, bei dem häufigen 4 jährigen Gebrauche und dem bedeutenden Ge. 
wichte des lich ohne Gegengewichte drehenden Kreifes , trot aller Vorücbt, wohl nieht ganz hat 
vermieden werden kónnen. 

Nehmen wir in der That den Kreis felbf als unverändert an, fo wird damit der vorige 
Mittelpunkt der Zapfen gegeben fein und wir baben die jetigen- Radien der Zapfen, auf jenen 
Punkt bezogen, 

e = a + R 1,/5234Sin (266959! 4- u) 4 R o,78817 Sin EE + ete. +» 
vorher aber waren diefe Radien .. : 

(e) = (a) + Ro,“6167 Sin (104°24!+2u) + etes». 
woraus folgt 1! 

e — ()=a—(a) +R 1,5234 Sin (266? 59! + u) + R 0,5475 Sin (54935! + 2 u) 
Will man dielfen Unteríchied durch die Abnutzung der Zapfen erklären, fo darf er nie pofitiv 
fein; zwilchen u=135° und u= 225° follte er =o fein, weil diefer Theil der Zapfen nie die 
Lager berührt. Setzt man, um diefes fo nahe als möglich durch die Formel auszudrücken, 
a— (a)  — 1,44, fo findet man g—(g) für : 


welches in der That fo nahe mit der Vorausfetzung einer Abnutzung der Zapfen übereinfiimmt, 
als die Annahme nur zweier Glieder der Formel erwarten läfst, ‘Ich halte es daber für fehr wahr- 
Ícheinlich, dafs die einzige merkliche Abweichung der neuen Befiimmung des Theilungsfehlers von 
der alten, nicht dem Kreile felbft, fondern nur den Zapfen zuzufchreiben ift. Diefe neue Prüfung 
lehrt uns daher die Unveränderlichkeit des Kreifes kennen. Die Berechnung einer neuen Verbelfe- 
rungstafel, die die Verbellerung der vollftándig beobachteten Zenithdifianzen übrigens um einen im 
Maximo bis auf 0,24 fteigenden Bruch einer Sécunde grölser geben würde, halte ich für über- 
flüßsig, weil der Unterfchied nicht die Grenzen der Unficherheit beider Formeln überfchreitet. Die 
vorige Tafel werde ich alfo defto lieber ferner anwenden, da durch eine neue die Gleichförmigkeit 
der Reductionen geftört werden würde. - 
Ich habe diefe neue Prüfung des Kreifes, obgleich fie, der Zeit nach, in welcher fie vor- 
‘genommen wurde, in die folgende Abtheilung der Beobachtungen gehört, hier [chon mitgetheilt, 
da der beftändige Unterlchied zwifchen den mit dem Königsberger Kreife und den Kreifen von 
Greenwich, Palermo und Mayland beobachteten Declinationen, den Herr Profeffor Littrow in 
Ofen, durch die Berechnung eines Theils meiner Beobachtungen entdeckt hat, [o auffallend if, 
dafs die Beltätigung der 7 gefundenen Theilungsfehler und der Unveränderlichkeit des lufiru- 
ments nothwendig erwünfcht fein mufs. 


Die Beobachtungen der Rectascenfionsunteríchiede zwifchen # und 61 Cygni, die in der 
vorigen Abtheilung mitgetheilt wurden, wurden im Jahre 1816 wiederholt. Die Berechnung diefer 
neuen Beobachtungen, die ich hier mittheile, beruht auf der Beltimmung der 6 verglichenen Sterne, 
die ich aus den Beobachtungen von 1815 herleitete und in der vorigen Abtheilung anführte. 43 Be- 
obachtungen auf 1816 reducirt, ergaben. folgende Unterlchiede : 


July 9....23'29, 589 — 0,52 * Aug. 27... 24,20,705 + 0,44 = 
سب‎ 10..:...20, 5II — 0,51 = Septbr. 4..... 29, 808 + 6,59 — 
Ss 7136 ......29; 836 — 0,39 — — ۷... 20, 808 F 0,64 سه‎ 
به‎ o Y7T9...29, 967 — 0,37 سس . سه‎ Ën, 20, 832 + 6,71 — 
سه‎ 18 .٠٠--. 29, 842 — 0,35 — سه‎ 13.5...29, 980 + 0,73 — 
19 1 ۰ ۰ ۰ 2 220 — 0,31 — "rs 14.20.4209, 001 + 0,76 — 

: Sun, ol. ul 1. = TO 25.429, 842 4- 0,79 — 
— Meel. e 20) TFS 0, 31 — اشحف‎ k Sh e: o 29, 786 + 0,81 — 
س‎ 22.۰۰ nr 29, 880 — "e" Octobr. 5.....29, 998 + hoq — 
سه‎ 23.- ۰۰ 29, 577 — 9,20 — -— $.....29, 821 + 1,08 — 
— 24... 29, 645 — 0,24 — سه‎ 26.-..:39, 202 + 1,20 — 
-— 3. vive 29,428: — 9,20. — سه‎ 27.....29, 326 + 1,20 — 
Aug. 5...» 29, 764 + 9,00 — Novbr. 5-....29, 909 + 1,21 — 
roe 8 .. 29, 824 + 0,04 — = 9.*...29, 752 + 1,01 بس‎ 
—.9....5.29, 657 t 908 — a CU > 29, 873 +1,90 — 
oc 11......29, 0417 T 912. — سه 1,18 + 661 ,20.....29 سه‎ 
د . .د.23 س — 09,16 + 544 ,29-.....13 سه‎ 20, 869 + 1,15 — 
— 14555... 29, 696 +0,18 — — 25 ..... 20, 889 t 1,14 — 
سه‎ 15..5...20, 832 -- 0,20 Dechr. 6.....29, 699 + 1,04 = 
سه‎ 201.-*«-..290, 722 + 0,32 — — 1..*..29, 644 + 1,93 — 
ت‎ Á WS 29, 762.+ 038 — . ym 8.....29, 780 + 1,083 — 
= 26...v.- 29,.560 4- Oe 42. — . 


Nach der Methode der kleinfien Quadrate findet man hieraus 
Unteríchied der AR. für 1816 ٠٠٠۰ = 32/29,"7214 4 
PRU I Les eere nnns zm — Ql 08800 — — r,/32 in Bogentheilen 
Die erte Beftimmung hat das Gewicht von 28,67, die andere von 15,04 directen Beobachtungen, 
Für مک٥‎ würde der Unterfchied der AR; für 1816 = 23/29,"7581 fein. ` 


X 


ees? 


In dem Jahre 1816 wurden auch die Zenithdiftanzen des Mondes, fo wie fchon früher die der Sonne, der Pla- 
neten u, f, w. vollítindig, d. i. vor und nach der Culmination beobachtet, Da meines Willens nirgends die Methode 
bekannt gemacht ift, folche Circummeridianbeobachtungen auf den Meridian zu reduciren, fo gebe ich hier die von mir 
dazu benutzte Formel. Wenn 

= der wahren Declination des Mondes 


end den Veränderungen der AR, und Decl. in einer Minute mittlerer Zeit, in Secunden ausgedrückt 

z — der beobachteten Zenithdiftanz des Mondsmittelpunkts, 

¢ = der Polhóhe 

der Horizontalparallaxe des Mondes‏ = ې 

t — der Sternenzeit der Beobachtung weniger der Stermenzeit der Culmination des Mittelpunkts des Mondes 


Ag = der Veränderung der Strahlenberechnung für einen Grad der Hóhe, 


fo hat man : 
zu 5 سے‎ 2 
2m et Co 25 Sin 1, يي‎ E m; 0001108 y 
al ER 
— 1 — Binz Cosz 
b = m’. 0,001108 
und damit die gefuchte Reduction auf den Meridian 


X225 ME سس‎ E —a. Gr 


Beobachtung der beiden Solfütien des Jahrs 1816. 


Sommerfolfitium. 


Beobachtete | 4 
VE. Wahre Zen, |Reduction auf "E 
Fuer oe di | Refraction Parallaxe Difens der |das ag Zeie 
Mittelpunkts | onne Solttitium 
1816 Juny 1o | 3140131 | + 34/6 | چوس‎ | 31°90%43,%2 | — 2545/7 | 31014759, 5 
Ze 31:365 91 4-323560] 79 4.5 3620 0| — 2120 8| . 1459, 2 
— 12-1.31'3152, 8 + 33, 8 Ab 3222, 1 | — 1722, 2 1459, 9 
شم‎ 13|3128197 | 340 | 745 2849, 2 | — 1348, 2 15 I, O 
سه‎ 14 | 3125 8 + 33, 8 —4 5 2538,1 | = 1038, 4 1459, 7 
— 15 | 312241! +333 |—45 225% 9 |.— 753,4 1459, 5 
= 10. 37 و و1‎ EE 16 4 8 | — 059,6 15 5, 2 
e 20 1317144, 3 | + 35,1 | —44 1519,0 | — 018,0 15 1 O 
= 21١311412, 9 | 35,1 | —54 15 2,6| — 0 F4 15 L 4 
— 22 | 31 1439, 4 + 34, 4 — 44 159,4|7 092 15 0, 2 
— 23 | 311515, 2| +3411 | —44 1545 4 | — 04,9 15 3 5 
—344| 3116169 6| +338 | —44 1640, 0 | — 139,6 15 9 4 
= 26|3119253| +3,61 —45]| 19494 | — 449 2 15 9, 2 
= 2771|3r21326 | 353 | - & د‎ 22 4| — 710 13 4 
— 2813124 $9 | +337 | - & 5 2439, 1 | — 9375 15 1 6 
-—29|3r27194 |^* 35,3 | —45 2740, 2 | — 1238, 6 15 1, 6 
— 30|313036 1| + 345 | —45 31 6, 1 | — 16.42 15 1, 9 
July 1 | 31 3425, 4 | +344 | —4,5 3455, 3 | — 1954, 1 15 » 2 
Mittel aus 18 Beobachtungen ......, TANE RAS. v M TET OIA 1,702 
Polhühe- 2.7 27-421 Oa dh ie 03 ته ده‎ 54 4250, OQ 
Scheinbare Schiefe der Ekliptik e Neen |. 2322748, 98. 
Beide Nutationen مهه » ماسر نه د‎ re EE KR oo — 2,04 
Mittlere Schiefe am 21, Juny 1816 سم‎ siet nn n n n o o j 23 2746,94 


Winterfolftitium. 


—— سم‎ —MM— — 


1816 Dec. 5 | 77° 319,0 | +424%0 | — &"6 | 77° 734,4. »دش‎ 3 ^8 | 7891090," 2 
4 -— Zoff | 77 1035, 1 +427, 4| —86 | 77 1453, 9 [+ 5545, 1 9, O 
ج‎ EEE +428, 7 | — 8, 6 | 72 2149 3 | + 4850,8 40, I 

— 8 | 77235% I | +429% 3 | — 8, 6 | 772 2819, 8 | + 4223, 0 42, "S 

F77 2956, 2 | +433, 7 | — 8, 6 | 77 35421, 3 | + 3622 I 43, 4‏ 9 سه 

— X748 139,1 |.4428, 5 | —:8/6 | 78 5590 | 4 4405 4 40, 4 

— 20 178530 7| +44, 3:97 ,و‎ 6| 7310 7,4 F 029 9 37, 73 
CAS | 77 4451, 3 | +43, 21 8,6 | 77913, 9 E Seier E 41, 2 

1817 Jan. 9 | 76 4619, 4 | --418, 9 1 — 8, 6 1 76 5029, 7 | +1°20 7, 9 37, 6 
Mittel aus 9 Beobachtungen . . e e ند‎ ‘o لي حا کم‎ ETE S omia e E 78° 1040,22 
Polhóhe ww هه ههه دد وهه‎ oe Ee tst ns] 54 4259, 00 

Scheinbare Schiefe der Ekliptik 4... هه سه ههه نه‎ ٠٠٠۰٥۰ ا|‎ 2 

3,5 — و E‏ سواه اه سه DE‏ سه هده هده Beide Nutationen‏ 

Mittlere Schiefe am 22. Dech, 1816 e | 23027'46,"66 


Die Rectascenfion des Polarfterns folgt aus 114, zu 51 Refultaten verbundenen, Beobachtungen des Jahrs 1816, 


für 1817 in Zeit = 5618/0365. Diefe Reduction beruht, fo wie die der vorigen Jahrgänge von Beobachtungen, auf 


den Tafeln im Afr. Jahrbuche für 1817 P. 197 u, fw. Die Nutation nach der neuen Beftimmung des Herrn von 
Lindenau verändert diefe Reductionen indeffen und bringt die in verfchiedenen Jahren erhaltenen Refultate in faft 
vollkommene Uebereinfümmung , worüber ich an einem anderen Orte mehr zu fagen hoffe. ` 


A Dronomiiche 


DBeoBacheunsg.ch 


auf 
der Königlichen Univerfitáts - Sternwarte 
in 
Königsberg. 


سس سه سی سس سخ ت Wann‏ 


هس سټه atean E‏ م ص ص مم ا همه 


Dritte Abtheilung, 


vom f. Januar bis 31. December 1816. 


` 


Lite rs د محمخت‎ 


Pa 


E e kd , 
u ورد دک‎ 
vmm AL re 


Beobachtungen‘ 
dem Mittägsfernrohre, 


Ja n.war-r9t'6. 


T Fäden im Fernrohre. "wt ; Mer. Faden C 
ag. \ irne, ^ x d 1 ٩ 
1 L | - | - me | mm Mittel. gi Bis Januar 2. incl. 
— 04. == 926 
N ch gU ji t SG 7 a i 181 
12.140 1841 6140, 
e weg = 129 Ze Le }Sonne هیب‎ [r8U42/5977]— 0129] Corr. der "Uhr. 
54. 83.22 55 56,3/s Pegah un servers 22 55 1,94|— 9j41|. Ophiuchi - í 
43 47:9 | 5 44 40,3]45 33j3|a. Orionis کس‎ 5 44 40,20]— 0139|, nmm e e Cé id 
2859,5| 6 30 7,4|31.13,7| Lyrae unt, . Pol..... 5. 6.80 .7,25|— 6,22], pagati .. . بل‎ 39, 89 
35 36,1 36 30,0 37 25,0|« Canis هلص‎ 36 30,06|— ojala Orionis . , +32, 99 
25 55|12 5523,085 10,0|« Urfae min. unt. Pol...!12 5523,09] "` a Lyrae. .. 4-33, ده‎ 
54 2,0 ` ]57 لص‎ Caffiopeae : 55 32,06, — 09,12 «Canis mat, + St 
57536 59 23,8 60:52,6 9 - عم‎ Pol .. ; 59 23,84 — 911 e - "82; 95, 
14 8,7 |13 14 56,6|15 59/4۱4 Virginis. ........ ---|13 14.56,60|-— 6,33. o" 57! دد‎ 85,"85 
29 24,1 |15 5 13,1 | Venus ees. -..ILR|ız 30 18,09|— 0,31 Corr: der Uhr. 
TIT - 4 mn un 
2 |45 53,2 |22.46 53,4 & Piscis aufirini --.....- 22 46 — 0,34la Virginis . . + 8 
54 86 55 25 1 ARX. oo p: ER Ka: a æ Piscis auftr. + 32, 30 
2193|9 313,0 dg —— 6 31593 ogija Pega. .- 3 45 
2546,0| 55375 54 rfae minoris----:-:.| O 5535,50 i ... d 32, 37 
54 5,5 peace... ` 55 32,891 0,6112 Arietis . . -+ 32, 03 
57 56,6 59254460 55,54. 7 59 2543 — 0,61 a Tauri... + 31,.54 
55 20,6 | 1 56 16,9:57 143 outs 1.56 16,95) 9144 a Aurigae + Tal 56, 
53 41,0 | 3 54 53,3|56 Or8jAnonyma 44° 10٠٠ اپ‎ 3 54 53,291 0,54 Orionis . . + 31, 43 
1843,5| 4 20 5,3121 28,5 2 ود ووو‎ 4 20 539|— o,58|P Tauri سن‎ 3t, 76 
23 57,٣ <24 51/١125 46,214 Teggi, eee eiit "24 51,12. — 0,42|4 Orionis ... +31, 35 
27 33,6 |  2853,6|30 15,2 | Anonyma 49? 5۰ 28 53,68|— 0,58 ناو‎ 27! . F 31,99 
I21415 2 358) 851,6 Aurigae «eee 5 235/84|— 0,55 Bis J ihol 
418,5 5109! 6 4,218 Orionis e E 1090 — o,34| ٩ iie à spos 
14 85 $,9ig MICI و‎ CRAT WE e 14 8,80. — 0,46 m b i به‎ : 
31245| 32 595134 36,6) Anonyma 56° 52/- «++ 8259,66|— o,64| 2 — 0 3 
43496 | 44411645 35,2 |# Orionis «ne 44 41,83|— oj39 LOr der Ohr, 
3 4 
5 46; 581 = 47 52,9148 48,0| Venus .=......... 11. ET 47 52,69] — 0,18], EM ® T de 
9* |18 ken, . |31 19,8|a Lyrae م۰‎ I8 30 nh || A x pay LX d st = 
gr T » / 18 
6 |51 19,6 | 2 58 48la Ceti dix دو ده دد ده‎ 2 5211,75|— 0,26 baten CG 4-28, 35 
5 239/2 6 Aurigae lece TD 5. 239,26j— 9,49 WONG» | UA 38, 17 
4 21,5 5 14,8 6 7۵ e Ofnols.P...... 5 14,07 — Oj,21 3U E PL a: 


IH. Abth, I 


Beobachtungen 


Tan gas OEE: 


E E EE TTT E E ` "2 


Fäden im Fernrohre. ; Mer. Faden 
Tag. L | IL | IL Gefürne, im Mittel. Corr. 
" n " | D 
6 13/13,1 5U14/12,0|1 15'12,3 B TAE Ros «n. 5U14/12,13 شطت‎ 0,38 
43 52,6 44 449 45 382i" Orionis, ; مچ اق‎ e ES 44/93|— 9,28 Gom. der ihe 
8 |39 88 |14 40 2,9140 5718|1 a Librae............ |14 40 2,69|— onge a Librae ` د‎ 27," 51 
39 20,5 40 277141 012 2 مه‎ EE ee 49 13,831 — 919192 . +27, 79 
25 26,3 |15 26 25,1127 24,21 Coronae ٠۰٠ 15 26 24,87|— 0,37 jæ Coronae. --27, 68 
o240|16 _ 1 18,8| 2 14,0 Venus en. IIB, 16.1 --ا6ق18‎ OrlBzLyrae .. +27, 53 
29 6,6 |18 30 12,9|31 26,812 Lyrae ٠٩٥ ^. .|18 30 13/05|— 0,44 15! 504 . 27/0605 
9 6 3,0 Iro 16 59,0 x SCH } Sonne (fehr dunfig) - Je IO a70 0,15 d 


18 24,0 19 20,3 
-- Das Infirument-zeigte اه‎ weftlich- vom Zeichen: feine Collimations- 
linie war recht. 


Corr. der Uhr, 


12 |29 9,0 |8 3o 152]31 22,9|« Lyrae M Ee et e ba 30 Gel 0,44 a Lyrae EE 25/38 
al Ja 55 aéleg-aëk Bop cheap 914008 —on„j@Pegahi. . . +25 1r 
15 |42 11 6 I 8 | RE l 
e 32/0 ai s ER ai: H Sonne- PIERRE SS 44 17,99 — 0,16 JCorr.| der. Uhr. 
54 21,7 |22 55 15,556 58 Pegafi een ett nh ntn 22 55 15,09 | 9,31 a Pegafi . i AEN 19/13. 
28 58 2855 59 333 E Andromedae err n | t 28 58 33,46 — 0,38! « Aniromed. + 19, 02, 
282| o CH 420,67 egen o 326,16, — Oj31|yPegafi . „1.418, 89 
Sn VE". Ha, Urfae minoris eu 
5 53 je Uríae minoris 554129 3 23 dup ره موو بک‎ 
26-46 1 RE ; ignei 
baal 9 2 ٣ Kerg H Piae d Eeler زار‎ i. 19 48 41,97|— 65617 Corr. | dez - Che, 
, - 1 
E 25,2 |18 30 31,7|31 e Lyrae een 18 30 31,65|— o44 alyrae ... + Aug 
KEE ET لت له‎ ics jT, 87] 
17 |50 58,7 |19 51 548152 51 Ee 8 , 
7 Ze 18,5 54 p: 2 E } Sonne MENU A T 19 53 4,28|— 0,16 ووا دس وموم‎ + 7, 66| 
22 5526,7|56 21,0|a Pegani -....... eres 22 55526,60|-—-o; og? 7 . Tr 28 
57 46,1 |23 58 44,8159 44/5|* Andromedae ......... 23 58 44/80|— 8 U Leger ZE 
243,8) © 33714 4315/17 Fegali eire. Ten اسټ‎ o 3.371261 هه‎ „22 28 ` t 7/92 
26 ojo 55 50,0|86 10,0| Urfae minoris - - - -- Exo 5 33 49/74] "i 
Bi لته‎ 57 164 Caffiopeae eo orte ERG — 8557199|— 0,38 C — t 
D -59 49;7| I 20,0 || 11 دمه ووه ووه له‎ 59 49 73l— 0,38 à; 
55 453 | 1 56 41,157 38,8۱4 Arietis... I 56 et — 0,25 108 der "Uhr, 
دو رت‎ : abyrae "توو‎ 
18 |29 34/2118 30 40,5|ar 48724396 e [18.36 40,59]— oj4zla Aquilae ..- or 
I9 4I 46,2142 39,6|z Aquilae .“......... c |19 4I 46,20 0,01 a Cygni ... — 0, 2I 
19 |59 39,8 مدا‎ T d — 2: E N 
1593| ددد‎ x 8 1) Sonne xm هد .207264 ^ 916 —|14526 20 نت‎ 
33 547 5 35 7,8186 21,8le Cygni مه‎ 85 7:69|— 948} „.. j 
22.55 35/2156 اود‎ » SEI SES - a2 55 35/25 1 Bis Fobra ^E 
i سرت سټ‎ 
27 | Da das öftliche Ende der Axe bedeutend zu hoch war, fo wurde به ےب‎ 165 
- es erniedrigt. Die übrigen Berichtigungen waren recht. Corr. det Uhr. 
36 36,7 | 6 37 30,938 25,:8|a Canis majoris... 6 37 30/79| 0,07 
47 3416146 38,512 ۶ Aner 47 34,46 0,06 en maj. — 28,406 
48 7,2249 3413 r —— ee 48 7,20|— 0,06 ee وه‎ 
2217/77 | 7 23 193124 21,5|x سا 19,15 23 7 مضه مکح‎ 0,23|^ anis min..—— 28, 9 
27 8,5 28 0,6 28 5315 Anonyma RO 24! PP x» | 28 0,57|— 0,13 dde راجن‎ 19 
| [28. 16,5 29 8,5130 1,3|æ Canis minoris..*---** 29 8,47|— 0,13,* Cygni. . «28, 40 


33 31,9 84 31,435 31,3۱6 Geminorum.. +++.: 34 31,20!— 5 32. 


— 28, 19 


mit dem Mittagsfernrohre. 5 


d eg-mgt 


Fäden im Ferntohre, Mer. Faden 


i Tag. Gefürne. 


I. | 1 | Tir. im Mittel. 
"n Hi " " "m 
27 |40'49,5 | 7041'47,342/45,3| Anonyma — .24?27^...- -| 7"41'47,04|— 0,04 
4I 56 42 2,5 43 Or4 Ei Navis BELL 42 5,51 — 0,04 
Der Piazzifche Stern der 26" vor $.vorangeht war kaum fichtbar. 
027,0] 8 2 1038| 8 55,0|Anonyma 59? Au - -----| B 2 10,18|— 0,40 
2 57,8! 9 Lyncis E Eege AC 2 57,87 سا‎ 0,40 
i |3425| As 85,3|36 48,1 |# Cygni unt. Pol. ...-..|...85 35,38|4- 0,05 
28 |37 393 120 38 540189 590 sonne. ss: | = 
2 ns 41 12042 77 ) Sonne 20 40 3,02 0,06 E der Uhr 
27.30,0| o 86 34,0|« Urfae minoris «+ «s»... 0:56 16,61 „Arietis . , — 30," 41. 
55 67| 5635859 Ap Cafliopeae- هد«‎ 5635,16|— oj35|* Ceti ° — 30, 82 
5858,.1| I 026,81: 53 irt re I 026,831— 0,35 «Lyrae : . 392 86 
56 22,9 57.190158 15,4 ته‎ Aries سه‎ nnn nnn 57 18/78 9/19 7" A, — 31,36 
42 345 | 2 4326,06, -> ^ |Anonyma STAT: 2 43 26,66,— 3 
4651,1j4745/0| ———. 5.80 لوو‎ 46 5181 9,18 
52 18,2 53 10,4154. 8 GeéUr d... DEET 53 10,47|— 3 
30 6,7 I8 ER 13,4 32 20,8 « Lyrae VUl tele sve /v re 18 31 13,59 Mime 0,25 
20 o 2,0 
29 2 Rio je s riy rie jSonne اوا و وو چا که‎ 20 44 14,79|— 9,06 Corsi der Uhr; 
7 025151 2 98118 Lynds-...-... ree 7 923,82|— 9/41|; Geminorum — 9 
16 30,0 |  1931,2,2229,0|* Draconis unt. Pol --.-| ` 19.31,08|d- 9,43 ; Canis min. -— 34; 82 
23 250124 28,3 GeminOorUm....<..... 23 25,85l—. 0,23 و‎ Geminorum — 35, 24 
29 16,5 Anonyma 89 29! «e 29 16,50|— 9,13 ه‎ Cygni (c 34, 86 
29 22,7 50 153181: 4 Canis minoris «0...» 30 15,10|— 9,13 SÉ 464 84, 93 
34 38/3135 383g Geminorum. «>s... 8438,25|— 0,211 7" ; 
4056,5| 41536142 51,5| Anonyma — 24° هه — 53:54 41 ...د‎ 
4I 11,9 42 9,2143. 7,08 Navi. veru e. 42 9,04 0,04 
0100| 8 1535| 339,5; Anonyma 59° ۰ ‚8.575375, 940 
033,5 2 16,7|- O 2 16,62 0,40 
1 20,6 Sch 29 URES eae e 2 5,02 — 0,40 
8 28,8 9 27,5 IO 273 x Cancri... ID 9 27,53 —.0,2I 
e Cygni uut. Pol ...... 85 41,85,4- 0/05 
Ie ooe C CENE e T T 4T 59,09|— 1ه‎ 
13,312 e —— tn AI A8 12,661 — 0,21 
5|N Urfae mai. 49 15,00|— 0,27 
onyma: 50% 20° <<<. 54 6,54|— 0,32 
6 31 1912182 25,2]« Lyrae Leser 6 31 19,01|4+ oor . Corr. der Uhr. 


3647,3|  3741:43836/7« Canis Sr] 3 41497 Kee "U 


45 19,9 46 15/1147 351 = 46 15,12) 6م‎ Lyrae ROSS 91] 
46 50,3|  47456|48416|2* .— OR .| 47 45:52|— 0,06] Canis maj. — 38, 8 
47 - 4 48 18,3149 14413 dr mee mm a oda . 48 18,38, — 9,06|4 Geminor. . — 88, 58. 
58443| 7 0283| 212,618 Lyncis:-«- دس‎ 7 928,4 Gäile Canis miu. — 38, 97 
16 34,6 I9 35,6,22 7 Draconis unt. Pol.... I9 35,654 0,43 |8 Geminor... — 39, 32! 
23 29,8124 32,01 Geminorum» ........ % 2329,65|— «اودره‎ Cygni - . — 39, 301 
: 29 21,5 Anonyma 5° اوو‎ AUGE. = 2921,50|— 0,13 zung! Sege e — 38,91 
: 30 193131 81 Canis minoris +... ++. 80 19,25|— 0,13 
38 4374 34 42/3/35 42,3jp Geminorum: د‎ 34 42,33) 0,21 
41 50,5|42 56,0, Anonyma — 24° 27! -..|. At 58,23|— 9,04] - 
41164| 4213343 11,316 Navis-« nnn 42 13,34 0,04. 
9145| 8 reel Anonyma 59? 46! . +... 8 15762[— 040 
| 0379} ` 221,9 4 68 59 44 ٠۰٠۰ 2 21,31|— 0,40 1 
I 24,6 29 Lyncis SE, EE : 3 8,89|— 0,40 
8 33,2 9 32,0|10 31,61% ما زا‎ e و‎ 31,93|— ٤51 


36 59,3|« Cygni unt. Pol. ei 85 46,31|d- 9,05 


Beobachtungen 


Januar und Februar 189210. 


Mer. Faden 


j Fäden im Pernrohre. _ ; 
Tag ee) | II. | II, دور نی‎ im Mittel. 
" | " E | " " 
go Wii 4,1 | 8742! 4 I 8 Cancion ونان‎ 3,43|— o21 x 
41 17,6 42 16,9 wl E —— ce EES 42 16,95|—- 0,21 
48 90| 4919/2 3031,4 N ig oar ap 49 19,46|— 0,27 
DI! e. ` اسم‎ 
53497 | 54 10,5|55 3373| Anonyma 50° 21 Tat 321° or. der Ohr. 

2 | Der Pendel der Uhr wurde verlängert. j i "ui Yn. PAL. u 
26 33,0 | o 56 22۱6186 a7,01x Urfae minoris تیت‎ e o 56 20,41 Bee - 837 4 21 
56 29,9 | 1.57 25/9/59 23,3,» Arietis ک٠‎ Er | 1 57 26,01|— 0,19 BOrionis . 2 — SE x. 

— eso2|5 © |5 oble Aude 5 34476|— 0o29|; LC, 7d 
52772: 6202| 7 13/3۱6 Orionis «+-+». نن‎ 6 19,93|— Oe, Canis maj." — 38, 20 
44 3 45 59446 44,01 — (II 45 50,60, — 9/14|; Geminorun — 37, 89 
49 19,5 50 56,452 31,8|£ Draconis unter 50 56,44|-F 0,14], Canis min. — 20, 36 
1123,7|:6 13248|1525,3/(36. —— : dem 1 6 13 25,281 سل‎ 0,23 g Geminorum 238, 34 
30 93| 31 174132 237/41 Lyrae Pole. 31 17,98|-.- 0,01 En = 
36 46,5 38 36,214 Canis majoris 2.4.۰ 37 40,89|— 0,07 5 52^. — Ip Or 
4518,7 |  46141|471041 9# ——— ee 46 14,08|— oj06I Die Beobachtung « Ly- 
46 49,5 47 44/6/4840,7,2. 9. ——— n 47 44(62|— O,06| ege weicht über I^ 
47 22,1 4817/6149 18/513 F —— 48 17,42|— 0,96| vom Mittel ab. 
5943,61 7 027131. 2 12,6118 Lyncis- ٠ BERKER i7 027,24 ته‎ ; 
16 34,0 19 34,622 32,2|r Draconis unt. Pol...» 19 34,62|-F 0,43 
i 23 29,0|24 31,41 ون تا‎ ۴ 23 28,95.— 0,23 
28 27,6 29 20,5 Anonyma 5929! .... 29 20,14— 0,13 
-12926,5 30 18,531 I1,8|e Canis. minoris «<...» "806 18,64|— 0,13 
33 42:3-1 ^3441,4]35 41,418 'Geminorum. <. <... 34 41,36|— Gärt 
4059,8|. 41 06 Anonyma 24? 27! غږ نه‎ 54,93|— 0,041 
4r153| 4212/4145 107318 Navis ۹75 42 12,341 0,04 
037,4| 8 2203| 4 5,0jAnonyma 59? 44' ---- 8 220,31l— 0,40 e Ch -¬ 
123,6 = 4 54,429 Lyncis NETTES 3 8,11 — 0,40 
8 32,1 9 31/2115 36 پراي‎ Cancri ee 9 30,93(— 9,21 
41 3 42 2,043 2,|Ie نس‎ ee 42 2,39|— 0,21 
41 16,3 2 15,6143 16,3 Bed d d d dÉ Nd 42 15/79|— .O,21 Bis Februar 6, 
48 8,4 49 18,7|50 30,5|N Urfae majoris <... 49 18,80|— 0,27 m — 0,1967 
5249,5| . 54 9,8|55 ق,32‎ Anonyma 50° oe ... IUIS 9,80|— 9,32 n ړت‎ 377 
5 6 43,0 ه2‎ 17 32318 36,2|Venus Ge? ES 111118 17 89115|— 0,12 NR LET 
2 ; Andromed: — 37,54. 
6 |14 51/8 |21 15 45716 40,8 pue ee سه‎ 
17 72| 18 1,4118 56,7 J} Sonne ze 21 سمل‎ O17 ل‎ - - = n 
3 59 29,7|60 29,912 Andromedae +۰۰... 23 59 29,86|— 0,47 1U 364. — az خو‎ 
26 37,5 | © 56 24,0|86 44,5|* Urfae minoris ++... o 5625,07 SEDI 93 
56301 | I 57 26,458 23;5|« Arietis- «esse ee I 57 26,35|— 0,42 ې په‎ 
52 26,2 2 53 17,8154 10,9 | Cetti- - - oi zen e لد دور د‎ Eb Zoos Io. 
s 6109| 7 SaMont ir RE ren > 
26 Sr هی‎ 28 42,1 2 B 
9 x m e jc ms Es ) EU cuc RERBA MEE: 21 28 54,79|— 0,08 23 der Uhr 
O 56 12,0 Le Urfae minoris» ee © 56 12,60 «Cell <. - — 39,85 
52 26,2 | 2 53 19,0|54 12/3] Deg eere e e TERN 2 53 19,17 0,08 u Aurigae . — 30, 81 
Eintritt H Geminorum, am dunkeln R. = al 26^ 19,^ 3 = 5U 56 24,415 gOrionis ...— 39, 77 
W.Z. Beem Austritte erfchien der Stern fo fchwach, dafs er erft gTaun .. . — 39, 79| 
in einiger Entfernung vom Monde wahrgenommen werden konnte.|* Canis may 35739. 5I 
Obgleich die Luft (ehr dunftig war, fo halte ich doch den Eintritt a Geminorum — 40, 04, 
für genau, "xn min, —49, I5 
232,0] 5 346,2] 5 2,2] Aurigae- ---- ME s 5 34637|— 008|? Geminorum — 40, 27. 
529,3 6 21,5| 7 26 Orionis d See لن‎ s EA — oyog|* Cygni - ° مب‎ 46; 
I4 20,5 15 19,8|1620,0|8 Tauri-««- وه‎ 1519,76|— 0,08 6" 13! . — 39,"95. 


— —— " — —— 


mit dem Mittagsfernrohre. 5 


Fäden im Ferntohre. : Mer. Faden 
| moo ad cd im Mittel, 


36'48,1 | 6 37 41,938 37,4۱۷ Canis majoris 6 37 42,16|— 0,08 
22 29,5 | 7 23 30,924. 83/5|* Bann 7 23 30,95|— 0,08 
29 28,3 O 20,3131 13,414 Canis minoris 
33 44,1 = 4313135 43/18 Geminorum Corr. der Uhr. 
343373 | 8 3547/7187 Gs Cygni | unter dem | 8 3547,68|— 0,08la Aurigae . . — 40,84 
2318|17 347,2| 5 1,9|* Aurigae. Pole vz 347,39|— 0,08la Aquilae .' . — 4T, 19 
37 3,9 |18 37 59,938 57,٥) Venus IL R.|18 37 59,95) — 0,08] Cygni . . 
19 42 27,5 «æ Aquilae 19 42 27,50 0,08 la Tauri . . . 
33 35,8 |20 35 484137 2,8|* Cygni 20 35 48,58|— ٥8 Aurigae . . 
"TP | SS : p Orionis 
10 |30 53,6 |21 31 47,8 924 = 1 2 82 54,93|— 0,08 p Tauri et 
38 Bal 34 21313457: : 3 - . . je Canis maj -— 42, 62! 
Das Inftrument zeigte I^ weflich vom Zeichen, feine Collimation « Geminorum — 42, 88| 
g: War recht. "me a Canis min. - 43, 02| 
26 35,5 | ٥ 56 12,8)86 32,5|» Urfae minoris ٥ 56 13,32 8 Geminorum — 43, 12 
{2510,4 | 4 26 59,3|« Tauri 4 26 4,36|— 0,08 aCygni.- . — 42, 77 
2348| 5 3495| 5 Ale Aurigae. . 5 349,34 - 8 هر‎ ee 
5319 624,5| 7 17,7 |8 Orionis - 6 24,40|— 0,08 3 35 . —42?,"33 
1522,2|16 22,48 Tauri 15 22,25|— 0,08 
36 51,2 | 6 37 45,1138 40,4|* Canis majoris «=» 6 37 45,26|— 0,08 
5958,00| 7 057,4| 1 57,7| Mond +... IR. 7 057,35|— 0/08 
22 32,1 23 34/0|24 36,3: Geminorum 23 33,78|— 0,08 
2831,5 | 29255 Anonyma 5? اوو‎ 29 24,09 — 0,08 
29 31,0 30 234131 16,2۱4 Canis minoris 30 23,24|— 0,08 


sc UNE EZ U SEVERE TEE Beet: age Be 
9 n | 5 56! 4,8157' 4,3] Mon e IRJ 5 56. 4,78 0,08 


Bis Februar 23. 
151-9," 188 
Die Uhr, deren Schläge bey der heftigen Kälte etwas ungleich ge- n —-——0, .265 
- worden waren, et neu gerichtet. Corr. der Uhr. 
o 26,8|V ca: 
xo ue سوه‎ 21 4039/09 = Oi2|. Arietis. مچ‎ 
t26 24,0 | o 56 11,086 28,5|« Urfae minoris O 56 10,91 a Taüri; , ,.— 3I, 35 
5623,4| 1 57 19,8158 17,2|« Arietis I 57 19,81|— »اوه‎ Aurigae سفن‎ 31, 66 
39 38/31 3 4929,8|41 22,5| Anonyma — 1° 581 -...| 3 4029,90|— o,188 Orionis . . — 31, 60 
40 35,8 41 27,3|4* 19,8 Al  4r2717|— 018| Lyrae . . — 81, 76 
6273) 4 7198| 81 u] 4 719,7|— o5, Canis maj. — 31, 75 
115718 12 51,4|13 46,5|1 12 51,42|— 0,27% Geminorum — 31, 58 
ba 73| 14 ERS ٠۰ ابو —|142 14 |. ته‎ Canis min, — 31, 96 
1428,3 |  15225|6186333.3.. Tun... 1522/72|— 027 eeng 
24594|  25534|2649/6|» Tauri: Tel 25 58,49 oj26|* Cygni. + - — 31, 7r 
30 20,6 | ته‎ 517/33 25,2] Amonyma 55° Cl 3151,98) oer ai, — 31,67 
342 48| -33360|35. DÉI — — دت‎ 15 33 36,01|— 0,57 
41 38,6 | -43 5,8144 34,67 Camelopardali 43 5/84.— 0154 
12247۶ 5 3386) 4546 5. 338,54 - 0,46 
‚5209| 613517 6/9jp Orionis .  618543|— ‚0,15 
13338,4| | 3432/1/3526,5|Anonyma 14° 58^- A4 82,08|— 6 
P 53| 6 31 1255|32.18,8]«. Lyrae unt, Pol 6 31 12,58|-+ .0,02 


33 46,9| 344519135 46,218 Geminorum: 34 46,00|— 0,08 
| i 8 355%0137 Als Cygni unt. Pol. EEE 8 35 50,00|— 0,08 


36 40,3 38 29,4|» Canis majoris 2 84,89| — 11 
4716,2| 48 10/649. "äus —— 48 I1,12j— 0,09 

| 158375 | 7. 021,0|.2, 6,518 Lyncis see] 7021071 9/64 
16 27,8 19 29,0|22 26,3|7 Dracönis unt. Pol... 19 28721 0,68 

23 22,624 25,3) Geminorum 23 22,70|— 0,36 

29 20,2 30 12,3131, Budle Canis minoris s>s: ss. 30 12,30,— 0,21 
33357 | 343521353518 Geminorum.....:---«.|. | 843503|— 9/33 

40 53/5 | 41590,6142 48/7| Anonyma + 24? ړو‎ ۰۰۰۰۱ 41 5o/61|— 9,07 


6 Beobachtungen 


Februar.ng'r6. 


Corr. der Uhr. 


87 . D be a 6,65 


Corr. der Uhr. 


Fäden i im Krav Mer. Faden e 
BT, | a 8 SS "im Mittel, ٢8 
d " o "n n 7 : " 
12 [41° 8,5 | 7742 517143‘ 4,2 Navis 7U42* 5,811 007 
0310| 8 2142| 359,5|Anonyma 59? 441 +++» 8 21431— 0,65 
118,2 3 2,4! 9 Lyncis p Ae 3 2,18i— 0,65 
8258|  9247|1024,4 x Cancri > >>». m ir 9 24/63|— 0,33 
184 246| 35388136 51,8|« Cygni unt. Pol .....- 35 38,82|-+ 0,07 
40 56,9 41 56,042 56,5۱1 e Cancri ee 41 56,09|.— 0,34 
41 10,0 42 9,5 43 10,3 2 e —— ` ههه‎ Ess t 42 9,59 m 0,34 
48 1,8 49 12,550 23,8 N Urfae maj BA MS UNTEN, 49 12,30|— 0,43 
54 8314155 26,8 Anonyma 50? لوو‎ .....- 54 3,31l— 0,51 
و‎ 1341,0[14 39,0|Mond :**:*.4...... IR.| 9 1341,00|— 0,28 
Das Infirument zeigte nach dem Zeichen, 
VET) E rode e SL "د سطعه رش‎ 
19 2285 SPIRIT 2 LOO رب وسور‎ Ke 
7 41/6 8343| 928,8 } Sonne 22 728/281 4 
Wol- [2° ken. 36 26,1|« Cygni uil. ووو د‎ 52 20.35 11,96|— 0,45 a Cygni 1 
20 9 17,8 |22 1114177 50 Ce UNA uw 2 & Arietis . . 
٤ ` iS Sonne ehn »هده ې‎ » f س‎ 
1130,8 12 23,7113 18,0 ) Sonne e 22 Tt 17,48 od «'Tauri 


35 17/8186 3273٨ Cygni «ennt ,35 17/88 — 618 


aurigae .. 


D — 4,411 
«43, 93 
نه‎ 4. 09 


— 3, 79 


O 5541,5/85 54,0|« Urfae minoris: s...» o 55 38,81 EE 
55 55/6 | 1 56 51,9 57 49/7 |æ Arietis TT 200.00. 1 56 52,08|— 6,30 2U F 3,96 
24 32,5 | 4 25 26,2 26 20,51% XY ORCI رد فد‎ 4 25 26,09!— 0,26 
| 5 3103 44 26,3 E Aurigae Kerner trn ng 5.8 IOjJ41|— Déi 
2I pum I8 30 44,9 152,3 « Lyrae ee وا‎ 30.44,83|— 0,40 : i 
aus 19 38 27,1 SS 240 ‘Venus <... je. Ib R. 19 38 27,21|— پاومه‎ Corr. der Uhr, 
- 4I 50,1142 43/4. AMETS o o SOT 41 50,05|— 23 مهلم‎ — . . — 3,32 
[20-35 11,336 25,4|» Cygni. «eee 20.8511,28|— On45|a Aquilae ... — 3, 35 
| 22 1 | | ...لمع ناش‎ — g 45 
22 6 E | 1 “un we A Sonne: EEE 22 18 56,40 — - on Hees — 4, 40 
45,2 | 9 18 37,8|19 30/9l« ydrae ee 9 18 3767 — 9,15 EEN E 
30 A 454 | 583 38,8 59- ach EE EN WE A 58 Ba 0,25 | oper: r^ 
3 |17 46,2 9 1838,5|19 3t,9|» Hydrae «s “19 1888,57) 0,151 Cor der Uhr 
CS . 58 89,7 59 84/0 & Leonis: 58 3975 — 025 وور‎ Pu SE 
eonis «° e. 32 
25 28 26,0 |22 29 18,7|30 12,8 ) en E Ga abi YR 
80.3712 3130432 242 " ET 1 
| . 185 550| Urfae minoris::...... Bis März 5. 
| 155593 156 55/8/57 52/7 |« 7 de m = له‎ 0,4098 
] 151548 وه‎ 45953 eil Cet ->is : BT Dg 7 
6 ۸ه‎ 6552 RE 8 1 
| 24 35,8 25 30,0|26 24,7 |æ ei — EE SC : Corr. der Uhr. 
1 31 27/6133 0,5|Anonyma 55° 1 d vr D 
| |ar4o6| 3311634447 —— 55 15 All, dieti efi | Se 2 
|  41145| 42417144100 | 424174 — HOE E 28 
| 2 03| د‎ 3144| 76 LEE Ae EAT EN 5 31461 — Sal Aurigae VB aad 
| 45713 549,6| 6 43/3 9 Orionis ٠٠٠ 5 due 5497 ZE OSigQrionis . — 9 34 
I 14 20,3 15 12,7116 568 E—— وهه ې ه128 735[ .دوه‎ o AS E 
| 3:451 34 8 Wolk. Anonyma 14° 58^ 34 829 — 06ب 353° ` )ووه‎ 
| 26 |29 45,2 118 30 5ıyzlar 592l Lyrae کون‎ ۳۰ [ra 30 51,651 0,10 
| A 20 3524 448,9 Venus een. TE R. 20 8 52,39 4- وهه‎ sy 
34 48 


mit dem Mittagsfernrohre. 7 


Cer EEN EEN 


Februar und März r816. 


j : Fäden im Fernrohre, : : d Mer. Faden 7 
Tag. " | iL | ep Geftirne, ‘4m Mittel. orr. l 
rk i Corr. der Uhr. 
2 6! Uaec: 4 3 
de س‎ e 5 Es nr: id eege 258 lt, 6,05 Steng CS ge 
Wol- | 6 ken, [38 on « Canis majoris «++... +. 6 37 13,00|-- 0,081, Canis maj. — 10, 74 
I 23U 14! . — 10,445 
29 ددا‎ 44 27045 a RR v eoa i: PONO WX uon d 
45 45,0 | 4637/7147 8 j one Mime ETE: 
as Infirument zeigte 1,74 ößlich vom Zeichen: [eine Collimation Cors; der Uh 
war richtig. ; Corb der Die 
4430,9 | 5 45 23,3|46 16,1|« Orionis ee | 5 45 2318| OjO1| 5UA45* ... — 10,73 
1 [47:185 |22 LURE a A o 
soatialor 1507 bes e > e s + Corr. der Uhr. 
29 43,3 |18 3049,6/81 äis 11186٠۰ په‎ aai EN, or: pts eat T PF 
3 | 4 2528,2|26 23,01a Tauri. e ` 4 25 28,10|— 0,02] . 
1579| 5 312,4] 428, 1je Aurigae هج‎ nn ماو و‎ 5.,3 12,38 0,14 Corr. der Uhr, 
4552 5482| 641,4|g Orionis ............- 5 48,00|4-. 0,05 — Kom 
26,6 I 12 NN T 893+ مه‎ aTauri ... 6,53 
[4266| 4519046121 — emen 451598|T OOI y Aurigae i6, 26 
o 55 29,9185 46,0] Urfae minoris 31ص‎ Sg ٥ 5529,11. pOrionis .. ري‎ 69 
40 59,0 |19 41 51,5142 44,9] Aquilae... ici: 19 4151,50| ۴ه‎ pA us TT 
20 35 12,5 36 26,6 4 Cygni قد لاب‎ RSS Ss 20 35 12,47|— 0,13 zug BT 651 
42 51,0 43 45,9 44.42,0| Venus Mese IIR.|  4345,99|1- 0,98 
Corr. der Uhr. 
M | |19 4 43,8|42 Ge AP DC Iro 41 مهه‎ of &Aquilae .. —4"73 0 
14| 1464| 5 3 o6! 4 16,4|a Aurigae Ulud v ٢ NUS 5 3 yrıl— at, ' — $78 
443,8 5 36,6 6 29,8 g Orionis NINTENDO TONS 5 36,33 t a SW 20 9 M 473 1 
ZE 6 8 Ai tens ké 1 45 Dë Ü 
| و‎ nahe اسو‎ dem Zeichen, i 1 Bis März 27. la 
| | 12929/5 | 6 3036,8'31 43,31» Lyrae unt. Pol »:+::: 6 30 36,91 ' 6,00 m--—o,'/030 
10 18 57,6|19 51,4 Anonyma - VT 9, 40. 7t 4 ps 1857,95|— o,o3| m =— o; 043 


Corr. der Uhr. 
27 18,63|— 0,02 


ن 


-88 a,00|— 6,03 n T" + 2,96 ] 


ني 


50 44,99| — SC: : 
= 0,0, 
pl a Bg IM E Corr. der Uhr. 
II 816, Io a TE y 

| 12 37,681 0107 £ a : E 86 
| 1722,39 — 0081, e ا‎ ée 65 
| Iz 282 = Dë Lyrae o iie: 4, 88 
I 2210,38 T. Og Leonis . ... ck Ar 51 
١ 317 16,36 : 0,06. f. Virginis Jd 4 63 
| pod sias Ds ed dm m LL 89 36/241— 0,041, SC, ً 
| 40 10,6 | 41 2,841553 Virginis: Web. o er: iod 34d 
| I2. 3 2,0 Anonyma 78° 22° ......|12 3 2,00. ې به‎ ap ; 
| 3280| `  |4 Draconis 116۰٠ p D e پوه‎ po geg, +» 7E 
6,0 = yoo|— Ooj3i[ : 
| P pek ze او اه د‎ 

31 24,3 32 16,383 7 Virginis: GETT 23 16,22 — 0,037 — 

43258| 44 18,9) 45 13,2|Möhd -....--.-...IIR[ ^44 ck o93 
| |2453°| 55 10,584 56,5 |4 Urfae minoris 5:. 55 1025 SE 

54 Du 55 584/57 273 & Calfopeaey nt, Pai. || 555957۳ SCH, 

: # 50,24 59 == — 9 م119 ]5950,83 5819,01 

14 33/2 |13 15 264 16 20,3]« Virginis E Ee 13 15 2633, — sel > 
| 


Beobachtungen 


Fäden im Ferntohre, 1 Mer. Faden 
Tag. L | IL | ur. Geltirne. im Mittel, Corr. 
| nd " m 1 | u: rr 
14 [40/4971 [19^ 4141/8 42'35)1|e Aquilae ss. «ns 1941 are 0,04 
15 ]« 0.551 zl ` la Urfae minoris... | o 55 15,00] 
Das óftiche Sende der Axe m Th. zu Sieg. "eg nach 
Umlegung 0,7 Uh, sn hoch. ebrigens war das "nftrument vo . 
u س‎ Mäi 5 Corr. der Uhr. 
19 1142 33,8|* Aquilae UN I و‎ :|19 41 46,39|— 4 a Aquilae . . 4+ 6,68 
33 48/2 20-35 1,336 15,6la Cygni e 20 35 1,28: — 007l Cygni ... -- 6, 66 
81 30:3 |21 32 24/3|33 19,0] Venus en ILR.|21 32 24,28|— 0,02), Orionis .. 4-6, 91 
g Tauri a ek +6, 95 
36 [42 22,9 [as 43 1500144. u )Sonne eee E ri — 0,03l2Orionis .. +6, 89 
4432/3 | A8 2412|46 06 o EE es 
Diefe Beobachtung ilt dieerfte, bei welcher der Schirm angewandt wurde. ann 25 
5 5541| 6 27۱816 Orionis 54. 5 75 e ed BCEE د‎ Be 6, 88 
14 32,4|15 22,418 Tauri ies 14. 32,36|— 0,05 8Geminorum +6, و‎ = 
44 12,9 5 45 5/2 45 58/7 g Orionis و‎ E 5 45 Ac 0,04 ier RES 6,96 
8613| : 36 55,4 Woll. jæ Canis majoris: .....-- 6 36 5544|—- 0,02 4^ 9! 2 zk 0,8 
21 420 | 7.22 43,223 45,6\« Geminorum- دد‎ 7 2343,25|— 0,06] ` 
28 40,7 be ‚8130 26,212 Canis minoris. .....:- 29 82,94|— 0103| 
32 56/2 | -33-55/7 ۱34 55/76 Geminorum- +»... +>- 33 55,53 — 05] - 
25 48,7 |15 26 47,3|27 464۱ Coronae ٠ 15 26 47,13|— SC, 
34 1312 35 5,5135 59,812 Se calabr A 35 5,531 0,041 - 
16 18 1,4 Ge EIdÉI Set, KEE 16 18 1,35|— 11 Corr. der Uhr. 
Der Austritt , Librae, am dunk. R. wurde beobachtet &Goronae . . + 7,424 
17" of 6," o der Uhr = 17 13' 10, 32 W. Z. læ Serpentis . +7, 32 
Der Eintritt konnte, wegen des dunfigen Himmels, nicht gelehen werden; يسه‎ | E295 
auch bei dem Austritte erfchien der Stern etwas lichtfchwach. Aurigae . . A 7; 45 
1 42,6 |17 2 5719 412,8] Aurigae unt. Pol -...- 17 .258,9|d- OP Herculis — +7, 03 
6: 8,3! 7 3,1l2 afta Ee e A 6 8,40|— 9,04|, Aurigae . = 4 7, 63 
40 47,0 |19- 41 3914|42:32,9|a Aquilae ee *j19 413947 |— 994, Cygni . 2.447, 79) 
20.35 o2|3614,4la Cygui ها‎ 20.35... 0181— 0,07 wAurigaeı . . -H B, 20 
36 17,9 |21 37 11,5|38- 6,6) Venus -........ e 111.21 37 4,69|— 23 Orionis EE 13! 
e ER -- م‎ Tauri +8, اوه‎ 
17 |46. 0,8 |23 46 52,7|47 0 } Sonne Mu cmm an 47 57/37 |— 9903 & Orionis -os ,وې‎ ه٥‎ 
40 97| 49 2,0149 5418 او‎ alyrae . l.a 8 20| 
143,1| 5 2574| 413,٥12 Aurigae - ۹7 ST SET æ Canis maj# 4- 7; 88 
440,5 533,1) 6 26,3|8 Orionis «u... د د‎ ٠٠۰ ه٥‎ A 33/00 9,9 Risonis 2898) Io 
II,8 2 e Onomace AE 45 47; O04. ج‎ 
2579: 6 u ee N ne a Lyrae unt. Mol... d 6.30 33,68|— امه‎ ٠ oU 46 + 72758 
8559/8١ 36 54/2137 494|a. Canis. majoris د د‎ 86 5416|— 0,02 
16 And |10 16 56,4|17 49,4] Anonyma — 5 "e 10 16 36,441— 903] ` 4 
, 120 5713:|° 927508122 44j4] سب‎ — 12.39 : , 2150,36, — 9,02 See 


27 1545| — 9,02 


1332/1١ 1431/115 3148 Tauri «eet 14 32 Alp Virginis: o 2-8, اوه‎ 
26 22,4 27 15,228. ‚Il, بب‎ a II I5 ° 1 


Wolk. 40 58,9| Wolk. |g Virginis Ne Een d 40 58,90) 6۰31 


247; 2 2,6134 Bestantë: ee 82.59,60|— 0,03 
e d AA 3 2 ا‎ st. Gë i ep „5041,49 0,02] ` 
56 8,4 57 4 nonyma 2? 5g! en 57. Ór4I|— 003 
36 31,6 |  5723,5,58 16,365 Lee 57 23,55 oyo3| ` 

7 11,5 jı! 8134 91613 Urfae e A “ier 813,31 0,06] - 
11 21,8 12 34,413 4814 56 SET TRENNT 12 34,45) —, 0,07 

17 19,0 83 Leonis.. -« SE (017 19,00|—- 0,03 

17 19,9 18 12,3|feq- 83 Leonie, د‎ 17 19,62|— 0,03 
2113/2| 22 7,0523 1,6188 Leonis-............ 22 6,96|— 0,04 
30 9,3| - 31 13/1|32 17,7 61 Urläe majori$ - i.is 31 12,97|— 0,06 
38 38,7 39 32,7 g Leonis .. دود‎ 39 32,67|— 9,04] 
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mit dem Mittagsfernrohre. 99 


Mer. Faden! 
Ze Mittel, | 


. Geftirne. 


p | x na 


Enla 8 
17 |24/49,5 |12U55! 9,5 


Mos قو‎ ! 1 : " " 
84/51,5|« Urfae min, unt, Pol 4|12 55“ 6,90| - 


. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
BR 
| 
| 
| 
| 


18 149. 3810 |23 5o 29915820 esse <... I» ha. Com. Aer, ` 
5147,1 | 52 29,153 32,2 JSonne BE TE « Aurigae: . . + 9,"20| 
2527,5| 0.55. 8,0|8522,0|« Urfae minoris - =». دو‎ o 55 8,92 |pOrnis , 9,12 

I41,9|.5 2 56,4 4 1 24 Aurigae EE dx NU 5 2 56,48 — 7 VE N mt 4-9, 53 
:4 394. 532,0 625,5 g Orionis vistos ec vers. euer ohne 5 32,00|l— 0,02 V O&ouis 1 Kr A 9, 1d 
13 30,4 1429,8| ` lg Tanki e dere eerie e brors i 14 29,64 سب‎ 9,05|; Ci adii + 9, 35 
Das Infirument zeigte richtig. T CEU WM Ke 
| 44 197| 45 3,٥45 562۱ Orionis een 45 8,00|— 0,04 -5 44. T: 9/727 
| 28 38,3 | 7 29 aseo 23,6|« Canis minoris««....< 729 89,44|— 9,03 : GES 
| 12] 1409| 8 2 554 titële Aurigae» essers. 18.235,34 067]. - T 
| 4 38,3 5308| 624/38. Orionis ٠ | 539,83|— DEE ` Corr, der Uhr. 
| 13 29,6 14 28,8115 28,8|9^ Tauri. DE temere |^ 14 28,73|— 9/95|——— pe 
44 -94| A5. 1,6145 55/2| ىل لصا‎ | 45 1,77|.— 0904 a Àurigae .. . Flo, 32 
| 5 6.59 10,4| 0 56,0| Anonyma 609 74 seses.. 6 59 10, 17i— 0; 10|8 Orionis 7 +10, 27. 
| 57537| 5937,8| 122,7|18 Lyncis: e 59 37,31|— Oojtoje Tauri . - . +10, 52 
15 48,4 | 7 1849,0|21 46,5|* Draconis unt. Pol ....| 7 18 48,98|.— rrje Orionis . ..4- 10, 87 
i 22 40,2123 42,1|æ Geminorum.........- 22 39,90|— 6 alyrae eck IO, 37 
27 395 28 81,5 Anonyma 5? oi s. 28 31,59|— 0/03j4 Geminorum ت‎ 16, Sal 
128 37,4 = [3022,61 Canis minoris... ---.- 29 29,55|— 06,03 |# Canis min. 4-10, 23. 
32 53,2 33 52,3134 52,118 Geminornm--........- ; 33 52,20|— 0,05|8 Geminorum -- 160, 23| 
5 8.53 208|54 43,/0| Anonyma 50? 20! en 8 53 20,51|— 0,08 4 Hydrae ve rb 16, 43| 
18319 2 2,6| 257,7|x Cancri. css vr A "e و‎ 2 2,56|— o,o4| Leonis . . + 1o, 62 
10 51,7 12 21,8/13 53,521 Urfae. majoris :. . .. ځا مت .0,0918 —|21,82 12 د‎ 4-10, 56! 
17 39,3 18.22,5|19 15:99|a Hydrae E 4 18 22,60|-— 0,02 p Virgims و‎ +10, 27 
2320,9 | .2425,4|2531,3|11 Leonis minoris ..... —— و‎ 68 
27 29,5 28 26,9|29 25,5|12 Leonis--....... وغو‎ 8/9. 4- 10,442 
35 14,7 36 30,6137 47,8|15 Leonis minoris ..... : 
39 53,3 40 45,3141 38/3۱4 Pestautis., <:i Pri: em 
49 10,9 50 12,6!51 15,5|29 Leonis minoris -.--- 50 12,65|— 0,06 
57 4 58 23,5159 17,8|a Leonis و و غه‎ 58 23,60, — 4 
IO 156,5! 249,7|Anonyma — 6° 24! ....|10 156,52)— 0,02 
3 33/4 4 20 Sextantis- -..... o. 4 25,40|— 0,02 
16 n5!  16597|— [Anonym — 5? 3o! ...:| ^ 1653/69|— 0,03 
18 52,3|19 s — 5 40-3 I8 52,10 — 0,03 
32 53 32 5715 33 59,4 e tantis ۷٧ هه هه ه‎ ON Bang 32 57,44 TER 0,03 
49 44,8 | 50394151 34,5. Hydr PARE 3 "5o 39,26|— 0,02 
56 6,2 56 58,1157 50,5| Anonyma 2SS... 56 57,97|— 903 
56 29,5 57 21,3/58 14/2165 885 «e| 5721371 0/03 
7 gëlt 311,3 913,9? Urfae maj......... 11 81r,:8|— 0,06 
II196| 1232,13 46,1156 ci A EAE. 12 32,18|— 0,07 
16 24,5 18 9,7183 Leonis-4 7.70.2201 17 16,65|— 0,03 
17 17,5 feq. 83 dag cecus SPP 17 17,50|— 0,03 
21 10,6 22 4,6122 59,588 Leonie, ee . 22 473 — 0,04 
30. 7,2 31 107132 15,3161 Urfae majoris --:..-: 31 10/70|— 0,06 
38 36,2 39 30,2 @ وُو هلا‎ 39 30,22,— 0,04] 
490 49 40 56,9 4I 49,918 Virginis JOHN SEHEN 40 56,94 — 0,03 
I2 256,4 Anonyma 78° 26.۰.۰.۰712 2 56,40|— 0,24 
3 22,0 4 Draconis Hevel. ...-- 3 22,00,— 0,24 
8 o 7 59,50 — Oj3I 
و‎ }Anonyma 819.9... «4&4 S کان‎ det 
31 18,5 32 10,5133 3ı5 Y Virginis PI DTE C 32 10,54|— 0,03 
34 58/4 36 6,7137 15/6116 Canum Venat. <<: 36 6,51|— 907 


24480| 55 5,5184 51,5) Urfae min. unt. Pol <“ 


TH, Abth, 3 


ao SiO Beobachtungen. . 


| Mer. Faden 


Geftirne, im Mittel, 


19 "دوا موا‎ 5151| Me eli pene TESTA wey s 04. 
158.145 Sub —r18;4|9————— TI Pel 71 59.4464 په‎ 


4.2718. 13 15 207716. 14,612 Virginis... 118, 15 2078; 0/02]: Com. às Ga 
1 - eR D: 
20, 355653 | ` 6 36.5053. 37 45,4 Canis majoris "nt 6 3650,36 9,0: w Canis maj. JL ar,"62f 
: 5724,8 | :59 8,8r054,8|Anonyma e ME iens n] 59. 888|— 9,10 e Geminorum -- 11, 61 
H 157525]. 59 35,8 I21,6|18 Lyncis. - No erit 59 35,04|— 9,10 &Canis min, Ltr, 43 
: 15.4718: 7 1848,0/19.46,0|* Draconis unt, Pol. 7.18 4805 + O1 ge Geminorum + 11, 5318 
S o . 22 3 41,2 e Geminorum Re Ds te 2238,801 0,06 v gr — 82 
1 2-373 29 28,3|30 21,3|« Canis minoris +... -e928,34|l— ol Zi 11,55 
32 51,8 38 SÉ dë 51,08 Geminorum e N 33 59,99 905157 i 
21| 029,5 Je 25 6,10 ui اوو‎ . Corr. Se Uhr. 
2386 ; |oqeTaurt... +13,“30 
دو اد ې‎ . 4-25 8:00 — 9,044, Ag. . 4-13, sell 
I 38,0 5 2 5277| 4 84 E dco dettes net. 51:9 52, 61i— Quo g Orionis wo 13, 04 
14355 5 2370; 6 21,5 Orionis + e. vr. 5 Pili U 902|.- KS Haar 


* 17 e > a7 n ۳ E } an EE NR 16 52,82|-— 9105] P 
1 , "3 2 n à 
3548,8 6 36 42:7137 37,8 « Canis majoris ها‎ E 5 | 6 36 42,79)— ojo! "Core, der Uhr. 
2129,5| 7 9154 Geminorum. serena rnt 7 22 31,05|—. 0,0 Elan mai, A 19“ 1d 
28 28,3 29 026 14,014 Canis minoris. nn 29 20,84:— - Geminor. +19, لد‎ 
82444: 33 48r 34 4314| Geminorum. . . ++. tt65h BION 43,46 Dk Canis mim. + 18) 85| 
8. 543414 Anonyma 50? 20! «ees 7 1,62,— -Oy 68 @Geminor. 8 18, 94 
I 0,01 9- 1 53,8|-2 48,617 Cancri مد‎ ch 53:83I— 994 4 Biene] (E18; 97 
IO 43,0 12 I2/513 44/8121 Urfae majoris LE . 12 12,9, 0,09, EF o 
4417 21,3- 18 14,31 19 7,314 Hydrae DID EREEREER .18 14,00 —. 02 > Ee, 
2312,83 ‚24 17,2125 22,5] 11 Leonis minoris: :--::| „i, 24 1796 اس‎ / 
27 20,6 28 18,4|29 17,0|12. Leonis: - RER RAT 28 18,34. — 
35 59 36 21,6137 3914,15. Leonis minoris... . - t 36 21,87,—— Q 
39444| | 4936/5|4129,4|4 Sextantis- دن‎ 4o 3647 — 
49 2,3 50 4,2|51. 6,8|20 Leonis minoris.:::.-| | 459. 4,081, 9,0 
57 120| 58 56 Comes a Leonis u... | 58. 5r44|— 
57217| 5815359 94a Leonis... SE وی‎ Set 
10 14717| 240,6) Anonyma — 6? دو‎ 10... 2 46,57 — e 
3244 4 16,7\.5 97120 Sextantis- د‎ Ais 4 16,631— 0,02 
315641 48,533 41,4|34 ٧٠٤د‎ Y T TORTE «32 48,47|— 903 
49 36,3 50 30/5/51 25,814 Hydrae اه‎ ٠ 50.309,56, — 001 
5620,4| Wol- | ken. |65 Leonie: 57. Gi: 0,08 
26 18 31,8 o 19 23820 169 Sonne il, é SE o 20 "p Lë 6,03! Corr, der Uhr. 
20 40,6 21 32,8122. 26,0 da fe Aurtigae. . + اود" دد‎ 
54 53/085. 8,0|# Urfae, minoris: ++]. 5452,97 Lent T 21/99] 
Das Inftrument zeigte nach der “Mark e. i د‎ aan sek eonis , TE SN od : 
2 44,2 ‚9la Aurigae "7" ERTL > AR E mer n 
5 Si 3 = 1s 1% ger 7 ee E 9.58 12 256 0,04. ig Virginia . «+21, 92 
16 2,883 Anonyma — 6° 241... .. 10; 145,221 o,02]* ست‎ +: +22, oo 
321,8 4140| 5 7۱3012۰ Sestantis« --.- ++. 4 1407| تمه‎ | 1Ö" 19^ . + 21,78 
1930,52023,5|Ànonyma — 4°07'. 19 30,50|—- 0,03 
26 8,6 27 1,6 27.5515 سه‎ II IO sel, 27 1,66 odi 
31 587 32 46,0, 83 39/0134. Sextantise» «. س‎ 32 45,94 — 0,03 
49 33:3 50 287051 23,5|« Hydrae ٠۰ aie ee Hla . 50 27,96, — 0,02 
55548 | 56569) se RE 55 56,86,— 0,03 
6 18,1 57 10,058 2,8 I65 lieonis$4.....:95 CER 57.10, اه‎ 3 
6 58,3 111 8 ojoj 9 2,45 Urfae maj. en II 759,88|—. 9,06 


mit dem Mittagsfernrohre. 1 
S ı 


Mer. Faden ] 


Fäden im Dës: "oa 


Tag: 1 
F] a IS Im Mittel. | 
í - 
s de 84 n ا‎ 121947 2 m majoris - وه ک د‎ : 
i s RE, 4. NEE, EN : 
16 143 i 117 592 feq..83. Leonis -$+ «po ge. 
20 59,6 '[22-48,2 8- T sonis- E REXOET Së 
KINE م83‎ mag 3/7161 Urlse majoris - - - -.-- Ss 
x kaf 89.19,0| 0.5 — ۹) 4eQnis. + - FIM IM e , 
39 53/7 , 40 45,6 ¢ 383,4 g. Virginis RE SE 
12 2 45,0]... — |Anonyma. 78? 26 
SE. Öt 4 Draconis Hevel. 
T" Gar > Anonyma وکوق‎ ٢ wa 47,00 — 10,31 
181774]  315943252:4|v Virginis بب‎ E 751,006, ا‎ 
EE Eo 8555387. 44110 Canum. Venat. - -- 181 5944 3ه‎ - 
24 35,0 54 54,084 85,0 « Uríae min, ja. ic - 85552 Se oen. 
55 11,7 55 41,5157 Io Calfiopeae 1 > - 9451,95 A TY 
58 2,8| | 5933/2]. L 1,919 Pole : 55 41,57 ال‎ Oro4| ` 
14 16,7 13 15 6و‎ 3,31% Virginis و د‎ TA 59 33,14۳ 0/04] 
38557| وه‎ 47,840 412|Ceres esee . 13:35 BEE 
3319 |14 465 195 Palas ee 14 ` دون‎ di GC \ 
27 |22 7,3 | © 22 59,5|23 523 emm + 23," 
ars 1 3r 44 
= 2. š E LL. m xol de . su]. © 24 3,79|— 0,03 ووو‎ ı . +33, 94 
19 41 21,9 48 3 SCH Lut e OAI A t 23,69 
33 29,7 مدا‎ 844277185 56,9la Cygni «e 19,41 21,90, Dat Bis Apri 
EE 02222222 Le? 20 34 6 Le 15 pril 4 
وسل‎ as مشه امو وه‎ cc el PrE Lyo 
28 |25 42,6 | o 26 34,7]27 27,6 Shs 7 ni en 
27 51,2 8 43/5 sss onne Al 2799/05 — دمه‎ Corr. der Uhr. 
50,585. Sos Urfa ٩ i 
I244| 5 2 38,9 3 54512 ن0‎ Se uf ‚9449141 NEE tide 25,^48| 
421,9 5142 6 7,9 g Orionis دع‎ E د‎ 9 Zä O04 Ai "Fan Aë 
35 40,9 6 36 35,2 37 68 Canis majoris wi : 9 14,37 — 0,01: ^x ang t + 26, 58 
El Ge Dim. «eli. 6 363512|— or ons , . +26, 57 
£ 23,023 25,5|« Geminorum- . . . et 
28 20,6 | ‚29129180 Gols Canis m (eis 7 2223,08|— 0,03 Co maj. -- 26, 71 
32 36,4 33 3514 24 , E BOE + - Ae 29 13,07|— 0,02,” acm E 27, 16 
II 39 13,4 40 814] Bee د سال تس‎ . 33 35,36 i os oe inın + 26, 56 
40 40,341 33,38 ۹ E ttti 39 13:47,— 0,02) هه و سو‎ + 26, 91 
24 40,0 [12 54.4710184 30,5] Urlae mia. ste d eet, . — "E P E 
54 62| 553611157 44k Calliopeae unter |I2 5446,07 — e 
Ce 2027,91 65604 5536,07|+ 902| ` e PIT 2 38 
I4 11,3 |18 15 4/2|15 578. ege 5927,77|-- oo2| 610°. + 26,65 
38 11,19 44 Ceres n دس هه‎ 13 Seir 02) 
! —— 2 
2154|14 3 964 g|Pallas „+++... نه‎ P 14 8 So qal 
9ه‎ o 30 نوف 8 837 و‎ x 
31 267| 23 11,8 } Sonne مون سه ییو ج‎ © 3I 14,23|— 0,02 
U 1 اه 4 د‎ » o» cs 
وو مد سه‎ e MM 
4 4 5118| 6 538 Orionis ۰٠۰ 5 ,2 36/34 9,04 
13.192 14 9,715 ET diens 51187 — 004 
28 18,2 | 7 29 16,530. 3/5|a Canis minoris- - -+ .. 3 14 9/70|— 0,08 
32342] 3ه‎ 33,3/34 33/216 Geminorum. ٠ E 7,89 OS 
17.144) 9 E: 3,519 56,8.a fen, E ees 9 E n. Ie Sei 
27 10,0 T „DO Vy 
| 7 10, 8,0129 6712 Leonie, 28 7,90 — ek 
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Beobachtungen 


März und April rga16. 


Fäden im Fernrohre. E in ۶ Mer. Faden 
ai T. | Il. 1 ; u. er im Mittel. St 
" " 3 
29 135'55,6 9Ua7^11,7 Biagi 15 Leonis minoris سا يوو ناو اه‎ 804 Corr, der Uhr... 
39 343 40 26,241 19,214. Sextantis. «ee 40 26,27|— 0,0214 e Aurigae. . ل‎ 6 
48 52,3 49 53,9|50 56,6|20 Leonis minoris. - - -5> 49 53,91|— O,93/e Orionis . . 4-29, 06 
57 5514|58 49,7| Comes e Leonis د‎ 57 55145! — "0662 gTauri . . -- 29, 36 
57 35 58 4/8158 59,41» Leonis "een 58 4,93|— O/O2]z Canis min. + 29, 18 
3 14,2 06 4 59,5|20- Sextantis- ........ IO 4 6,9|— oj;otie Geminorum ې‎ 29, 03 
16 22,0 Tom, — 49 AO. 17 14,13|— 0,02|« Hydrae . „+29, 32 
17 54,5 I9 40,0|9- 10 —7 2p e 18 46,80|— 0,01 «Leonis s. +29, 21 
31 46/1 | .3239,3]83 313/34 Sextantis.... 0.4 "|  38238/27|— 0,02 e . +29, 67 
49 26,2 50 20,1 51 15,4 7 Hydrae D EN TT. 5020,26 SO |a Virginis | + 29, 58 
55 4714 |... 5C OT ul SC al, 56 39,04|— 0,024 . d- 29, 60 
56 1904 57:2 7 55,2 65 Leonis: Be 9 8B 57 72,34|— 0,02 gu y TOT 
650,5|11 7519| 8 54,618 Urlae mal»... .. 0... وړ‎ 751,98|— 0,03 3 + 29,"8 
II 03 I2 13 3113 27,2 56 elec 12 13,08 - 0,04 í 
16 55 17 50,783 Leonie, 16 57,65|— 0,02 
16 58,4 Comes 83 Leonis .....- 16 58,40|— 0,02 
20 51,7 21 45,5122 40,4 88 ووو رل‎ 21 45,56|— 17 
29 47,8 30 51,7131 564/61 Urfae. majoris. . .-.-- 30 51,67|— o,o3]- 
3817/3 | ...39 06 ۵ Leonis: eee 39 11,12j— 0,02 
39 4517 40 3715141 30,618 Virginis ٠م‎ 40 37,64|— o,021 ٠ 
I2 2370 7.gm.. 78? ووو و‎ 12 237,00|— 0,14 z 
3 30 4 Draconis Hevel......- 3 8,(00|— 0,14 
7 39:5 "s Dr SERES Es 7 39,50|— 9,17 
7 42,5 "na ) هن یه‎ 
30 59,6 31 4 32 44,3 x Regini EE E a1 51,47|— 0,02 
34 39,6 35 47,6136 56,5| to teu NVenat, e 35 47,51|— 0,04 
46 1315| = 47 44/249 11615-095596! -<--> 47 44/25|— 0105] 
24 27,0 54 46,084 22,0|« Hr min. unter 54 41,91 
54 39) 5533,657 1 سواه ء‎ dem 55 33,51'+ 0,02 
57 54,4 59 254| 59 Pole, 59 25,04 + 0,02 
I4 9,1 |13 15 1,9|15 Bëräle Virginis NE SS o oe I3 15 L83,— 0,01] . 
ER de SM der Culmination der Ceres und Pallas war es tb ene 
301325850 | 32 53,5 | © 34 44389 ٦ Se 
85 zl 35.542136 4712 } Sonne VENEN پل — ور‎ Cor der Ud 
13 83| 5 14 7,3115 74g Tauri... 5 14 7,33 oyog|& Tauri . . „+ 5 
41 47,7 44 4014|45 3374| Orionis een 44 40,20|— ©0702] Orionis + - + 31, 74 
6 36 29/7۱37 25,3|a Canis majoris e 6 36 29,951— o,o1|# Canis maj. +31, 83 
4 17,0 | 7 2218,3/2320,9|a Geminorum- "++ +++. 7 22 18/38|— 0,03|@ Geminor. . +31, 82 
29 8,0130 1,3» Canis minoris .......- 29 8,10,— همه‎ « Canis min. + 31, 50 
4 an8| 4 30/6 eG Geminorum....... > 33 30,63 | 0,0318 8 um -- 31, 61 
40 . + 31,070 
31136 29,7 | o 37 223l Wolk. No. en. | = 
38 39,2 | 3031131402481 omne cr" Ee og 
20 34 3414|35 48,318 Cygni ٠٠٠ 20 34 3423] 4 
46 17,9 |22 47 10,0148 41 Venns eI 111.122 47 19,36|— 0,01 
1|4o 68] o 46 melt Sta Sonne. .......-..-.-- 
4154] 43 بوا‎ rol Sonne ep ovi qn 
24 5715 54 12,584 55,5|# Urfae minoris - - +» + - 54 41,59 0,02 
42446,2125 41,5|« Toun, 4 2446,35|— 0,04 
1163| 5 230,71 346/64 Aurigae +» ٠م‎ A 230,77, — 0,01 
4 13,7 5 6,4 5 59,9 e R T a ea 5 637 0,01 
2812,9| 7 29 5,2|29 58,1|« Canis minoris + - --- ٠٠٠ 7 29 5,10|— 0,02 
32284| 33 27,5|34 27/68 Geminorum. ۰ 33 27,50! — 0,03 
56 56,5 | 9 57 50,0|58 44,3| Comes « Leonis -- +++» 9 57 49,96|— دمه‎ 


59 32,8 
50 51,8 


| 2 |48 42,9 
45 52,3 
24 59,5 
12 14,2 

114,5 
4 12)4 
43 4313 
185 31,1 

: Das 
28-10,9 
82 26,6 
57-03 
3 65 


25587 | 


31 39/3 
49 18,6 
55 39,6 
56 2,7 

6 43,4 
IO 53,1 


I5 59,3 


20 44,6 |: 


29 40,9 
38 10,3 


111. Abth. 


mit dem Mittagsfernrolire. 


Rg KI EE 


2 Geftirne, 1 


I0 4 Lë 

17 881 © 1 

26 974740 

32 32,6133:25,6|54 55 


50 14,651 10,3]« Hydrae et Cr. اوا ننس‎ 


56 56,8157 49,8/65 Leonis: +  -. cin 
7 46,7|.8:49,4|& Urfae maj.» - sss». iP 
'|1321,6156 | —— (x 


13.14 56,615. 59,3|@ Virginis "m "eT 
84 51,312544,6|Ceres 6 £26 


eei IL Blog 57 44,43 eff 


46 44,4 47 374 ) Anê «ci AV E 
54 3911|84 53,0|a Urfae minoris . . . . +. 
LA 13 11,٥14 98,8|Mond nee IR 


5. 229,2, 3 45,041 Aurigae 


5 'zelerëag Orionis 
4435, — 
6 36 25,3137 2 


: Canis. majoris +--+ -+--> 
Inkrumenkigeigte gen cli: der Marke. 
729 3,2129 56,312 Canis 1 نت‎ bn, 
33 25,6134 25,816 06101101055 یپ‎ 
و‎ 7 57,6|58 78 Leonis« ern we 
10 3 5913) 45206126 Sextantis 
26 46,7127 40,717: 8 ^ -- — 11? 14' 
32 311/33 242134 562513918۰ 
50 13,0151 86 Hydrae et. Ce. مه‎ 
56 31,6|57 24,5|8 - * - 4- 2? 53° 
56 5419157 47,865; Leonis. 
7 44,8! 8 47,5.£: Urfae maj. 
12 58|1319,8/56 ——— | 
16 504| ` 83 Leonis: «- M osx : 
144,1 feq: 83; Leonis 
21 38,4|22 83/3/88 Leonis 
30 44,631 49,261 'Urfae majoris 
89 4,0 e Leonis اه ده ول سه‎ SES 
40 30,7|41 23/68. Virginis 
12 2 30,5 t 


I 


: :- Dale: 


a 6. 


Mer. Faden: 
da Mittel, | 


oora Cygni. . . + 34,"17| 

oogje Tauri . . 

oëtle Aurigae. „4434, 57 

9jo2|£ Orionis .1..-434 5t| 

ojo Canis min, 434, 47 

o,02|£ Geminorum- 34, 70 
«Leonis ,. 4-34, 71 


E -2 58,00|—— 9,14 
. 2,3500 0/17]. 
.7 38,50 7 177 
8146,37) 7 
85 42,27 E "O04. Ax 
^47 39/22|- مې‎ 
5437,91] SI 
^" 8528,54 0,02]. 
im 59 Mp ie Aën 1 
13 14/56,63!— 0,61 
8451,33 — 02177 
14 026,89, — 0,02] ^ 


Og 


i í i | 
> Cort. der Uhr, 
«Aurigae . . + 36,718 


ó 45 29,85|— 0,02 
..54.39,93| | 
5' 229,14, 0j04, 

5 4,89|— 0,01} 
44 35/57|— 9,02 
6 36 25,29|— 0,01 


7: 29 317] 0,02 
33 25,66|— 0,03 
9 57:57,60|——. 0,02|* 

` 09,01 —|3859,07 > 10 
0,01 —|46,73 26 
6,02 -—|31,24 32 
0,01 -—,12,99 59 
0,02 — 5484 56 
0,03 —, 744,88 
0,04.-—|5,82 12 
0,02 —|50,40 16 
ده ه تا 51/25 16 
0,02 - 38,46 21 
6/03 -—,44,54 80 
0,03 —|4,12 .89 
30j70|— 9,02‏ 40 


g Orionis . . +36, 07 
g ... +36 33 
«Canis maj. +36, 44 
æ Canis min, +36, 38 
£Geminorum + 36, 53 
e Lieonis .. 

fe TEL 

@ Virginis 


8 aer E 36,43 


ëm, -78? ae, ee 12 2 30,50|— 0,14 


14 


3 147 19,7 
49 29,2 


112,8 
4 10,4 


35 29,4 
28 9,4 


Fäden im Ferntohre. 


55 5 24,9 "He = SE Bi vo vem. 


Beobachtungen. ıi 


Apps ill 


E 


H. | | Bus 


o 48 1tB|49- 5,41% 
50 21,351:14,8 

4 2443/8|2538/3|a- Tauri. t 
5 2 27,8|:-3: 43/1 | Aurigae * ++. PUR, 
5 7 5:56:58: Orionis an ee e cero ke jee D 


14 7 15 0,9 g /1 و‎ Sa Sipira a nim chi 
6 36 23,6 37386 4 Canis, majoris بي‎ 5:64 * 8 


729 1,3129 54 ه|5‎ Canis minoris- 


I. R. Le 56 SE oot 


duh. 


Mer. Faden, 
im Mittel. 


o4 2/90 


Leed 


nis i " 
SR 4520. ai zech: a 8 Draconis. Hayal. veres یلاو‎ 2155,70 0,14 
73399| © 2.) à129' E ec 733,00. 7 
D 7 تې و36‎ -»|8:9 | 7 3656 017]. 
3052,54. 251 44/5/32 37)4|v Virginis: دود نن‎ 3I 44/50210702 
ت1‎ 343247 | 8540/4136 49/7 |1o ‘Canum Venat 0 35 4044 0,041... 
> 446i 64 | 4737449. 9/569 «95576 i (A47 37,25 |2 op bi د‎ 
24 fügt 54 38)0|84:26;5|«' Urfae min. unter- 54 36,071: : 
5356,6] 5 سوه‎ dem | ` 5526,67; de 09021 ` 
57488) 59 1842047 3 TM Pole. | —59 18/51 LL دمه‎ 
|14 "2313 14 54)8/1548,4 a Virginis: نس‎ siese ete 13:14 54,87|— goot 
33 7/5; a IGeresis nee. en | 33:59,87|— 1 
NU '59 44/31-0:39;/3 Pallas: s*** eere e 59 44,27|—- 0,02] ` 
Bei 3x beiden detsten), Benbachtungen war der Himmel fehr i 
dunfi 


وسو 
gTauri .,‏ .10,01 
i 14.:0,86|— 20,03 a Canis m4j --:38, 168‏ 
e 36 23156|— 0,012. Canis min. +38, 1٢‏ 
gGeminorum 4- 38, 1‏ :0,02 )1,48 29 7 


32 249 | 33241134 24/2168 Geminorum- <<< -| . عا هع 3ق:.‎ oyog!ra Librae ..-- 38, 88 
32 15/7 ı13 33 7,9 34... 1,0) Ceres. — E e 13 33. 71901 ‘0,021 lei sk mil, 43 
58 6,6 59 0,7 59% 559 Pallas. fNa e «e بل رو کن‎ E : 59 o76 -— ‚0,02 gU 524 TE سړه وه‎ 1 
38 59,7 |14 مب 4هد و3‎ 485| 1 e Librae سن‎ 14 39 583/56|— oan - : 

TS 0,01‏ 5133 40 مەم سیت يچ D‏ 0,2 41 553 40 114 و39 

5957,9.|23 O 50,4| 143,9 Venus DOLI RE UR.23 050,40|— 0,01 

4 |5056,7 | O 51 7 52 42,4 es E دمح داد‎ Corr. der "Ut 

53 55 53.582 [54.5109 JSonne Eb... : 52 53,60|— 0,02 Uhr, 

24 51,0 184 50,0] Urfae minoris = EB ` 54 35114 a Aurigae. . + 39,451 
111,4 | 5: 2256|3416|« Auge: 5::225/77|-— 0,04 ROrionis |, +39 al 
4 87 5 1761 اهي‎ Orionis «s — 75 1,38l— oyo1|a ——— sik وو‎ 54 

43397 |  44323|45259|« —— 6n "44 32,33l— 0,02|@ Canis min.. +- 39, 48 

; 456 33,1 6 7319| 8 31,8 Mond ...-... tte IR: 6 7 31,93|— 903 B Geminorum.-- 39, 60 
28 7,7| 7 29 Ojt|29 53,214 Canis minoris - +++ -- ++ 29:-904|— o,o2|P.Leonis . . 4-39, 77 
3223,5|  3822/613422,6|g-Geminorum- +++ +++... 88 22,56|— 0,03 eer kan 65 

IO 50 99151 768 age, اد‎ 16 50 9,95|—-ojot|« +39, 75 

54. 36,7. 55 28,7 8m... «.09 53! EET 55 55 28,71|— o,02|«Bootis. . . + 40, 02 

54 59,8 55 51,9156 44,8165 mie Ke cosy 55 51,87|— 0,02] U سي په‎ 
6 40,2 II 7419| 8445 Urfae maj. E EET II 7 41,85 — 23 > 4 39 65 

10497| 12 28118168156 ——— rent. 2و‎ 3,02|— 0,04 

15 55,3 17 40,3 83 ٧٧١ e ووو‎ 2 16 47,35|— 10,02 

16 48,1 q. 83. E ERREFE کسه‎ :16 48,10 — 10,02 

0,02 | 35,43 21 کر وسال ال eg‏ و en‏ 30,2 35,5|22 21 41,5 20 

29 37,6 | 3041,5|31 46/2۱61 Urfae majoris -+ >- 30 41,40|— 10,03 

88 u 39 ro g Leonis ees 89 1,02|— .مه‎ 

59 35,6 40 275141 56 Virginis een 40 27,57|-— 0,02 

I2 227,0 7:8m.. : 78? 26! AS oe A e EC I2 227,00|— 0,14 
2 53,0 4 Draconis: - 2. a RE 2 53,00|— .o,14]- 
7 29:5 9^ Eo 2l ls 7 29,50|— 0,171 
7 32,6 al 3 d ' 7282,60|— 0,17 
30 49,6 |  3141,5|32 34/8|v. Virginis... 31 41,50|— 0,02 


- + 60 
«i-- 38, oo 
, + 37; 95 
4-38, 12 


mit dem Mittagsferntohre. 15 


April 181%. 


Mer. Faden 


S Sne, im Mittel. 


| : 1 IM. 


am; T " ٧ ; | "n 1 "m 
41842913 | 12735376 6146,3 |15, Canum Venat. - ..--12735/87,41]— 0,04 
6 ST? 473319149 6,5 6m.... BEE e DE 47 34,05l— 0,05; 


: |24 18/0 | © 5435۱84 16,5|2 Utfae iin. unter. - |-555483,57 rd 
58537|. 5523/6156 52,0lu Calliopeae $ dem | | 5523,61|H- 0,02] ` 
57 454٠۰ 59 1515| 44213 ——— Pole. . ٠٠.۰59 15,54|-+ 0,02 
: H3 59,3 113 1451,61 15 45,5% Virginis olore o oor asp meigi 14 51,83'— ott 
Jar 223,6] : 32 15,6 43. وڅ‎ CT E deer Se .82 15,74|— 10,02 
5722;4|^- 58 17,1|59 1271 Pallas ae Er = 58:16,89|— 0,03 
:5419 414; 637,3| 7 334|* Bootis een 147 637,22 0,03 j 
, La p Bis April 15. 
298.54,1129 47,3|« Canis minoris +++ ++ .7.28.54,15|4- 0,29 cor AM ign 
e liz OEE a Urfae min.) . . unter . 6 i 2 m= 0,281 
5349,5| 5519/3156 d'Zil Caffiopeae : dem..|.. 5518,44|-- اوه‎ Hz + o, 051 
197 40,0 59 10,3] 1658 s BE Pole.. Je a is 0721| - Corr. der Uhr. 
13 53,7 113 14 46,611540j0!«. Virginis «enn Jä LA 46,47|-]- 0,27 = : 
s d id iun Salag 44,8 GEFO ernennen 27 51,63 + 0,29 Kb Canis er a 44,''98 
: a Virginis: . +44, 88 
53 354 |  54299|5525/7|Pallas e Sta OO EET 1 
536,4 114 631,9| 728,3|a Bootis =». . مههه نس‎ 14 631,88i4+-0,30|* B LO 45; IO 
27 6,6|23 27 58,8l28.52,0| Venus s «..... es ILR.|o3 27 58,83 + 0,28| land. + 44,99 
O 54 28,584 42,0|« Urfae minoris + - o 54 28,45 
10 |12 44,8 | 1 1337,7|1431,0\ تې‎ i : ; er ar 
14.544 1547,0 1640,3 Les e e A I 14 42,23 K Kä: Corr. der Uhr. | 
I- 52] 5 2194| 3349|% urgag:-eeeen eef? 5.219,41 0,33 B t ۲ 7 
455115 48,4 D teg EE 455,04 + 0,27 Ar i X ak So = | 
4425045194 i eg 4425,96 F 9929, 17 43 az sc 
Sr 7 28 53,829 728 Canis minorie, +. +... 7 2853,95|4- 0,29), Canis min, + 45, 16 
32 17,8 33 16,3|34 16,4|g Geminorum are 33 16,38; Horst £'Geminorum + 45, 37 
وي‎ 9 57 49,5 58. 43,1 a UNDC LIRE TIE TETTE 9 57 48/70 + 0529 aT edhis ٩ ea » er? 
38 13111 38555|.. po eee ir 88 55,27\+ 9,301, co 45r | 
39 29,5 4114,9|8 aa wuel 40 2175| 0/28 vi-inis | +45, 2 : 
10: 4,9 |12 10 58,8۱1 530|Mond aen 111112 1058,60 او ې‎ (Eng + d- 45r 1 
42417,0] — 5432/0 « Urfae min.) © unter 5431,28| - De, tt E 151 
۱53 484. |= یی‎ «3:356 46,6 Gë? dem 55 18,27|4- 7 0 E EEE 2 
57.39,6|]- 59 tos 19 38,313 Pole. 59 9,91|4- 0,21 9" 10! - 4- 45,29 
I3 53/4 |13 14 46,2|15 & Virginis "T “13 14 46,20. 4- 0,27 
25 4 26 58,7|27 52; Wach: ` Keng ee V 26 58,78|-H 0,29 
52 2515 | o: 53 2172154 1013 9° په نن لوم وي‎ 53 21,69|-- ‘0,30 
52 49:3 53 440154 39;4 Pallas +... 53 43,92|-+ 0,30 
Pallas war ein wenig heller als der vorm, beobachtete Stern. 
5363|14 6316| 7 27,9|s Bootis صا‎ |14 63162|d- 0,30 
31 37,7 |23 32 29,9|33 22,9| Venus Enn n n Baas 29,87|-- 8 
11 [1625.1 | 1 17 17,8l18 11 
18 34/6 E E 20 CH ee = z E E I 1822,58|-- 0,29 Corr. der Uhr, 
28 1,9| 7 28 54,629 47,4|a Canis minoris» ......- 7 28 5467 |4 9,29|; Canis min. + 44,43 
32 17,8 3 17,034 Lag Geminorum. - +s -+++ 33 17/00 ٧3116 Geminor, . + 44, 69 
as Infirument war 3^ öfilich vom Zeichen und feine Collimation a Virginis. . + 5 83 
war recht. DES | HF س‎ 
24 19,0 |12 24 16,5|2 Urfae min.) ^ unter |12 5433,11 9 26 . + 44,"32 
58 49,7 55 19,6156 48,٥ Calliopoac dem 55 19/611 اا‎ 5 
57 495] 59 11,5] 40,339 — Pole. 59 11,27|4- 0,21 
6 48,3 !13 7 41,8| 836,0 Mond TON TTD m 11.118 7 41,73! 4+ 0,28 
13 547 14.47,5115 417,31 Virginis... 14 47,53|+ 0,27 
36 10,9 23 37. 2,9 37 559 Venus CE Ie uh ert u R. 23 37 2,93 + 0,28 


i6 : . Beobachtungen ` — 


April £68 4x54 


Mer. Faden 
im Mittel. i 


Fäden im Fernrohre, 


Tag. Geftirne, 


r | m wu Hi. 
" n" i ht. 
12 اه د‎ 7,9 Tat 0,6 21548 E d cod weg » Hi m Corr. der Ü 
21a 28 10,24 ao) Oh ERST, نا‎ aR EEL 
I 82| 5 2226| 338,51٥ Aurigae ٠٠۰ = Mise $ d mi 22,67 + 933 g Orionis ٩ چو‎ 4T, 8و‎ 
4 61 4584| 5 51,618 Orionis een ‚4584714 O27|eTauri . . ېن‎ 42, OL 
12 57,5 13 56,514 56,516 Toun: 13 56,50jd- . 0,311 ږ‎ — 441, 95 
48 37,1 44 29,6145 22/7 ها‎ Orionis en en 744 29,50|-- 0/29 « Canis maj. + 41, 65 
35 25,3 | 6 36 19/7137 14,8|» Canis majoris +00. | 6. 36.19,62]-- o,271a Canis min, -l- 41, 38 
28 53| 7 28 5719|29 50;8|æ Canis minoris. ~»... 7.28.57,70|H- 0,29 p Geminorum +41, 34 
32 21,1 33 20,3|34 20,618. Geminorum... -ess :38 ل2633‎ - 031. - - GU ot A7 
13 58,3 |13..14 5019|15 44,9|» Virginis - vs.vs seseo. 13 145108 سوا سو ان 0,27 له‎ 
2426,91 2519,326 12/4) Ceres ٠ ese reta dioi 25. 19,24. + 9/291. 
51 21,6 52 16,653 12,6!Pallas = 55t nnn i: 5216,62! À- 0,30, Virginis . . +40, 37 
5415 |14 6367| 733/1|« Bootis «re 14 :636,78|--.030,*Bootis . الب‎ 40, 23) 
38 58/3 | 39 5213|40 46,6 T « Librae eene -89 52,19|4- 0,2711 aLibrae . +40, 12. 
39 9,8 5 40 3,4141 58,62 سب نا‎ nennen 40 3,66 “+ 2 27|2& EE P1 : 7-39, 97 
iM MÀ رر ل وا‎ —— | HA Loi . + 6 
| 13] m | o 54 36,9]. le Uríae minoris»... o د‎ 543664 
1 7 5 - à - : Bis April r7. 
'o74.12 ;2| 1 2 i =-4 اه‎ 
5 29 48,1 30 408 Fi a }Sonne Let ee S نا‎ 3588. gr SCH bos H ^ 179 
I2 54 48,0 e Urfae min. unter I2 5448,00) Cor h 
54 096 55 395156 59,2 ¢ Ge dem 55 30,61|-- 0,20 rr. der Uhr. 
5752,22| 5922,41 6 51,28 تسا‎ Pole. 59 22,444 0,20)» Virginis. . یدول‎ 
14 Gyr ۱13 14 58,5|1552,3|« Virginie: 13 14.58,67 -l- Or4llaBootis. . . +32, 78. 
22 4917 | . 2342,4|24.25,3|Ceres- - وه وون و‎ ٠٠ 23:42,17|H--Or47|raLibrae . + 32, 83 
e 559|  505o7|5r46;7|Pallas «-:: eemnes | 505079| وره‎ «4-32, 66 
548,9 14 .644,0| 749/2|» Bootis «te t4 64405|-- oän ` sat ze Betr 
39 5,5| 39593140 54/3) E. æ Librae: en 8959,39 9,39 WES s. 
39 17,2 | . 40 10,8141 56|2 a — kenn. 2-40 1989| وهه‎ 
Dad Infrument war Ho ófllich von der Marke. 
16 |34 42,0 |i2 545r0| Je Urfae min. unter |12. 545302 f anm. 
OR $5 T 59,81 CH dem pics - 0,20 Corr. der Uhr. 
| 57 52:5 59 23:4 032,1 9 Pole. ` ‚59 23717 + 0,2012Vi irginis + 31“ 65 
|^ [14 710 |18 245914115 53/3 |4, Virginie" 18 1459,60 + 5 aBootis.. Aën 69 
| 21 ۹2 21 59,5|12252,8|Ceres» - «nnn nnn] :2159,53;-- o,47|raLibrae 4 4-32, 03 
4823,2|  4918,5|50 14,4 Pallas ٠ "TI 491839 يلا‎ r512 æ 031 93 
5499 |14 6453| 7 412|« Bootis خي‎ 14 6457154 9i51| gg 10! . 4-31," gar 
16 38,6 | 1731/7118 25 8 Jupiter -«« t 17.3173 SA ke 
| 39 3 40 03| Wolk. fr # Librae een 40 0,22۱) o,39| - 
39 17,8 41 6,42 e —— een 40 11,64.-- 0139 id 
ERI em مس ام‎ O 54 41,0|84 49,5] Urlae minoris-----7 د‎ 9.5436,50]-- : 
17 |38 43/9 | 1 39371240 ato مس لي ې‎ 
£ 4054,2 | ^ 41 4 41,2 } Sonne. i ı7 (0 409 | = gazalo analy دآ د‎ naar o48 I 404218 | 0,48 EE, 
1177] 5 2321| 348;/0|a Aurigae. oes esses 5 :23%17|- 0,63 @ Aurigae » + 32,722 
415, 5 7,9| 6 ماق‎ Orionis e 5 787j4- SCH ig Orionis . . 4- 32, 37. 
438 سا‎ sl 4438,845 aaro dat bass t 44 38,83] + 0,47|& x St 2, 87. 


die Uhr àulserft unregelmàá(ísig geht und fich offenbar nach der 

éipétatur richtet, o ift fie heute abgenommen und das Pendel‏ چ 

zerlegt und unterfucht worden. Indellen fand fich keine beftimmte 
Urfache des F ehlers, 

24.56,0 | o Wolk- |. ken. |ø Urfae minoris. - 


57 17 « + 33,"32 


Bis April r9. 


DESCENTE KKK I 44 19,35 + 0,38 m= EE 0,353 


n = هل‎ 153 


18 |42 21,4 lr Welken,|— 
| 46 18,27 Sonne 


mit dem Mittagsferurohre. BL 


Mer. Faden. 
112 2 1 
"im Mittel. | 


we Be lei. 
i Hafiopese iE. 
EI 
13 14 5%2 294373 X ie 


2, odl 
SR Ni 
e aT T 


ler. 
I 3524/8 w Serpentis Ho 
o Kë gi2ort| Venus * نې‎ ES LR sog. 
1 8436,5 GC Urine mihoris - 


2 46 4847 43, LL REF E 0,381 
48 59849 53/6 jene GE gë m T iet ue AF 46/40) 
5..2 18,1] 3 33/6] l5 218,08 PGT |« Ofionis ` L4 46, 72| 
— 44 45 17,71% rionis DËST nn m 44 24,56 6,37 a æ Cünis mal“ n 47, 02] 
$ 8614,1,37. 9,2! Canis ا‎ e وو‎ 57:36 14,106 0;31 pLeonis .; = 48, Sr 
I1 7836| 835,58 Urfae maj. "uro 7 82,78 645|& Vírginis.. . bib 23! 
M. " ور وس‎ 1153, zk upps ——— sen E 
eru" 16 88/356, 36 | Bet. + 49, 2 
Comes-83 Leonis |^ 1639,3014E° 9,36 ta Bibie. 2 i$ 
21 263 22.21,2,88 Leonis 
30 32,3 31 36,8161. Uríae majoris ==...» D 
Je Leonis vals aco RES. ELSE i 


I2 3132,213225,1]|y =: *-- n 

TOS 28,0186: 377 10-Canum Ve — d 
47 24,548 561516" FSO nee 
54 32,0 24 15,0|« Beie min: unter s 
55 15,0] 156 434٤ e dem -> 


5 e 
14 627,6 E a Boon? Wen, EE 
15 7 وق کت ا سی‎ Nee 1547059 A o31 1 
HETE 37,511 e Be | 
۶ A ril 24. 190 "n 
7 18 27,4 ۳ 29. æ Eyäie 918 373 "T. 9,20) mz gi Lo 47 1 
| ۶ کا ههک‎ 8157/91855 Uae maj.. نن‎ TT 815814- 461 m 
1124,0| 12 7 13 50781552 l 12 36,78|-- 0,58 
17 21,7 83 Leonis : 17 21/7 سل‎ 0,27 
16 30,4 [18 15,5|feq. 83 Leonis -..-.:..-| — 1722,59-L ډوه‎ 
2115,6| 22 9,823 4,8,88 Leonis- | 222 976|4- o3 
30 12,2 31 15,8.32 20,561 Urfae majoris»... 81 15,80/+ 0,49 
384U5| 89 35,2 e Le 39 35,32|-- 4 
40 10,2 41 2, I 553 Virginis : 4T 2,39|3- 9126, 
31 24,2 I2 32 p. 3 9,0 y — htt ng, Ñ . 12 $ 16,14 + 0,24 
36 11, dimus tö Cánum pua | 36 173 + ES 


H 
1 


IM. At, 


a8 sior Bebbachüungen’ iis 


e Mer. Faden! 
| im Mittel, | 


2014 48'37,6 rand ah 49/40, wir. È ) feig ee Sal stage 825 + 074^ d „Corr. der Ubi... 

25; 9/0 bir1 53 25/585 7 LC St n ünter-, s» 1692407 ow) UlsiElyärae 77 5/1 
1471 پد وې وه‎ SE dem —55:59,31|— .9/23|a Leonis . «2t 5, 06 
"1582019 |, ,,.59 51/212 19,5]3.. ——— - Kee? 859 51,04i— 23 prave. .. +4 60 

: 13 417334557 رل‎ 3 DAA Jg FIPE oE ok 
43 نز‎ ese 38 8 WEE 558,75 FPO Bontie . 2. 4-4, 6 
. M puo: نن‎ $ E EE Gë re + 0,18 raLibrae ; Be Ub 97 
= 1 32935 gm. ES? «53? Es... nuj- دل و282‎ > 2 
27 465 © 29 اه هرموه‎ 87۰۰58 88 -- :&9i1410|d- oyi #490 
28 27,3 29 55/0131.23,5/7-8 BA m enn dipsa on o: ٤ : 
14 7 puis .& 4 ‚Bootis © i جاب بب‎ beo paar Losch: Es 

15 9,6 6 5749 Jupiter - RE CS 16283۳ ozas +. 

39 33,6 po ` \ KR Eet? کر‎ PPRT O 49: 27,57 +: SCH: وی‎ 

95 403 [ges m pri 40.390714 0/15 

o 18 5,20|-.- 0,24‏ ال lenus nenn‏ د 
a Urfae minoris ei‏ 


17 3 E اس د‎ er obe 
Leg 1281 e 7: 5% ER NOS | 
EMO. ۳ ee, eur 8 e rege ei. ein e ES u 0,60 «Aurigae ska 
zinia 85/7) 6289P Orionis + m fine EN g Orionis . 
4 14,2 .ې‎ 02 45594 CIE sie o7 ەە ەرە‎ 
36: 2,2 | 6 36 56, 
25 47 |.7. 29 33,9 


30, 27,2 « Canis minoris 
132 57,4 | .33 56,6 


3456,8|ß Geminorum...----.-.| -33 36,60 +9,43 Se 
٩ ‚u 412 552454|. i7 |eVirginis . . 4-4, 80 


154 29/3 55 5914|57. ‚2714 Caffiopeae 
58 20,8 59 51,0| 1,119,619 ——— `. 
14 342 |13 15 26, 16 ‚20,3|e Virginis 13 -1526,70 + 0,18|2« LA E 

616,9 114 7 12,2]. 8 Sz|« Bootis e 14 7 12,28 + 0,37 gu a6 A EA D 


| dem `` *55:59,21,— 0o;23|«Bootis . 2.44 75| 
É 40,6 15 33,8,16.27,2 Jupiter ووي‎ 1533,57|d- 7 


59:59,97|—:0,23|raLibrae . . +5, 13; 


39 33/6 | 402714. 41 22,2! t « -Librae ve. uo 4027,43|d- 1 
39 45/2 40 39;1|41 3365 0 ا سه د‎ .40 38,96 +0,15 
21 41,7 | o 2233,9|23 26,8 Venus. یه‎ E aR. |o 2233,84 + Be 
25205| 55 Ijo 8 GE minoris 285: 1,95 


| 22 |57 46,9 | 1 58 40,3|59.34,6 e. A 
59 57,7 | 2 o 51,0] 1454 1 59 45,684 4 


23 | 1453 3 259,9] ` |e Aurigae l5. 25985|+ BE E 
55 25,085 6,9۱ Urlae min. unter Ke 5524,61 Je Aurigae . . + 4,450 
54 30,2 57 28,21 Geh dem. 55 59,96|— o23|« Virginis. . . +3, 87 
58 21,6 59 51,5| 120,69 ‚Pol 1:5951,74|— 9r23|«Bootis , ...-F 3, 79 
14 35,0 |I3 15 27,5'16 21,3I« Virginis--* 13.15 27,63. سا‎ 8 Libra o + kär 85 
| 618,1 114 7133, 8 "i Bootis I4 t 148970 F 0/37|2a «+3, 8r 
- |13 42,5 14 35,7 15 29,7 Jupiter 14 35; 917 U er 
|89 36,0 40 SCH "d 1 a Librae ٠٠ , 40:28,73|-+ 09,15 m EM 98 
39 46,2 | = 40 40,1)41.34/9|2. e 40 40,09; +- 0,15 
30 41,7 | o 31 33,832 26,9| Venus IL R.| o ‚3133,84 + 0,26 
2522, 55 2,5|85 115|% Urfae minoris 
24 2611, 6,0 
7 81 8 Pri 1 17,2 2 *17,20|J- 0,32 
I468|5 3 1,3| 417,5|« Aurigae "IER 3 144|-# 0,60 
4450 5 5878 6 30,51% Orionis 537,30 0,19 
6 36 58,0/37 53,1|a Canis majoris 6 36 58,00; + 6,14 


mit detirMittagsfernrohre. 19 


e س‎ 


Apter 656 


Fäden im Fernrohre, | Mer. Faden 


N Tag. 1. | IL | u. د‎ "im Mittel, | 
ov 7 NS Ai 
24 29439 7029135,9 go'29,0 & Canis meer .| ميه باو هوم‎ MAIS E 
د‎ 33.587134 58,716 Geminorum» » 29 58,66 ^F: 0;43|* Aurigae! a „0442,91 
e luftrument "zeigte genau irach dem ehren i $14 £ Orionis | ER KEN II 
| 157-3715:1:9 58 31,059 25/2 Leonis sen D 58 39,93 $ B 20 æ Canis maj. "ck 3, 22 
| -. xraz244|- 8e T E ala 17 24,40|-4+ 0,36« Canis min. 4-2, 95 
| lc; : E ^ 18 1854 feq. 83 Leonis I T "17 25,43 + RE gino +2, 69 
B^ Jerıg,4 22 12,3l23 713188 Leonis:-...... cci]: 022 12,464 0j39|* Leonis | 122-2, 59 
1: 3014,7| - 31 18,215223,0)61 Urfae majoris». + +-+. 81.18,27|d- 0,478 kär وه‎ 
A. 38.442 39 38,0 . 8 8196013118 هه‎ "IPS f ' + O} 4 Virgin د‎ v.s + 2, 30 
D j|4o12,5| 41 45547 57/5 8۰ Värginis مس‎ We '|-F- 0/26]. AR SR 2,76 
Ean [3129/3 |12.82 168|3a 101/27 —— i76 12 92 16,261 our 
F : e 32 32,6 3326,40, —— tv á DEN 32,561: 31 ag ot 
36 75 235 IO Canum Venat: ......| 2 FETA FE O4]. Co 05. 21] XB b! 
45266| 46188 ê ODI aka 46 18,874 oa : joe. de! 
25 14,0 a Uríae min, unt. Pol. 5526,41]: 3 paatt f 
Nach der Beobachtung ۸ “Virginis wurde an dés et Zeche "Brech "mss-oui وه‎ 
ftofsen. n — o, 213 
I2 55 13,0 SSC Urfae min, unter --|12 55 13,65]. "e — 20; 860 
543141 56 5 N: p Callopeae ? dem -| 1756. tegt, TANF Corr. | der UN 
5822,8| 59530| 621,63 Pole: 1 |^. 59.52,97|4- Gaza شت‎ 
>; 38 420,01 .515,6155 Virginis»... «e I8 419,991 Goals Virginis. . 4- 2,4 د‎ 
6 16]: 657,457 —4 e 6 T,55|— O,32]a Bootis; .. 4-2, 39 
S - 15 29/2 16 298 KOS RR: . 1529,67|— 0j28|r æ Librae "`. --9, 56 
26 58,0 28 25/65 om mk 58° CETA “28 25,66 — O0j13|2« . + "^ 45 
2749,6| 29 171518046158" e 53 38 +++. 29 17,37 0/1317 14U و‎ E 2,7425 
I4 71531 8 11,4 Booki héil is deeg 14: 71521,— Oou8] | 
13 14,7 14 81115 rn8|Jjupiter teen PO 14: 7,90 0,291 ` | 
39 36,8 40 30,3|4125,3|T1 e Librae مه‎ +] 4030,49) 9/31 
394855. 40 4271|41 36,512 æ — I .40.41,93|— 51 


Ste. ‚zeigte das Inítrument er wefilich vom Zeichen und. fach 
d Wee ۹ ۹ Bis Aptil 27 
d r : e eg 
id i , 
| - | s *4 2 } Sonne, (lehr dunfiig) - | 2 1I ه6 به‎ 9,14 n =— o; 145 


ES Infirument wurde berichtigt. . Nachdem das óffliche Ende der | 
Axe erniedrigt war, : 


zührungspunkten etwas Oel; de Corr der Ur. 
der bedeutend fchneller geworden 4 -۷ Sünehmender Wärme: 
" « Urk nt. 67 æ Virginis. . J- 17,“17 
12 184,38:51# Sire mio. v 12,54 56,90] ` «Bootis ... 4- 17, 90 
14 22,0 13 15 14,4 16 ۴6 Virginis Ea aeaaee s SÉ 13 15 14,60|— 6,08 BE Mengt Sé và 
6 43 4 6 59,6 7 56,1 ME RR e LA 6 59,68 ` wë 0,16 = 8 2 *4 özl 
32 29,8 13 23,0 I4. 17,0 Jupiter eet] d هه‎ n n8 DÉI 13 22,96 ست‎ 0,07 U : 9ے‎ 
Log 20,9 | 40 147141 9,41 a Librae............ 40 14,69l— 0,06| 14 7 له‎ 17,781 
39 32,2 46261141 260,912 a —— s: 40 26,09|— 0,06 | 
3928,0]-o 40 13/2141 6,90 ۷ .د618‎ IL R.| o 40 13,10|— 5ه‎ 
25 17,0 54 59,5|85 11,0» Urfae minoris» -+-+ +». 54 58,59 
| r Gorr. der Uhr. 
26 12 29,8 | 2 13 23,6114 18,0 ; 
: 14 41,4 i 15 34,8 16 29,3 ) Sonne re o e e e 2 14 29,18 سەت‎ 0,14 æ Aurigäe ET: + 2479 
| I257| 5 2 40/5 3 56,2]a: Aurigae isset 5 240,39|— 0,25 g Orionis . . + 24, 92 
1 515,7 6 9,2 ß Orionis die o د‎ ۰ VER a 5 15,74|— 6,08la iz. . 25r 29 
43 54/2 44 46,3 45900 co ولو‎ KEES 44 46,40! — Ó,12;4 Canis maj. +2, +25, Ai 
35 41/8 | 6 36 386,1 37 576 Canis: majoris Sa e SS 6 36. 35,92'— 0,06 5U 37,3. - 4-2 25/12 


| 
|] 


با 


ann‏ مسا مد هببس لت 


20 


"Beobachtungen ` 


unter 55 22,41 | SG 
: dem x $56 18,21|-]- 0,10 t 02 
15834,0|I3 -O 4,2 - 5 Pole, Jä 9 4,04|J- oy1 
E 29 28,6 30 5717 7.8”. - 53 88 ۰<... 7ه‎ 
6312114 7 26,6 | 822,8|« Bootis د سن نن‎ 
: 13 20,2 |14 I4,1]Jupiter e غا حا‎ e 
947:9 40 41,8 |41 36,6 Ig تی مسووقووعظورنا‎ Kafe 
3959/5|  495392]4147,8|2* oi Henn el ES 2 
44 24,9 | O 45 17/046 19,4| Venus - ++: +++ +++. IER] o — 
25 59,5 | | 553710 185 45r5|* Urfae minoris - ٠ 55 ämen © | 
27 |16 52,3 | 2 17 45,9 118 39,8 }Sonne نن‎ as tum :s| $18 51,68. 0,14| ^ Corr. der Uhr, 
19 42| 19 57,4 |20 52,3 i ` | | 
.2 3,6| 5-3 18,2 | 433/9|a ۸ هد6‎ 5 3 1814| 9,25|a Aurigae «e — 12,98. 
553,9 en @ Orionis «nur soe es urn g Orionis « . — 13, وه‎ 
2 K2 10/384 = وو‎ 45 25r — 0,126 ..—I I 
FOE 6 Y ae E E Canis majoris....... -| 6 37 14/95|— 0/061» Canis maj. — s ٨ 
29 0,9| 7 29 52,9 |30 45/7 |% Canis minoris. سه‎ ee] 7:29 52,87 |— Oj12la Cai a 13, 
as Pendel wurde verlängert, — 6U o. — 18,31] 
33 10,3 | 7 34 9,2 [35 9/38 Geminorum: د‎ 7 84 9,26|— 0/18 
17 47,1 | 9 1839,4 |19 32,5|« Hydrae -ssas en.» و‎ 7768 
31 32,4 |12 32 25,6 |33 19,4127 ۷٧ز‎ AE 12 3225,50 — 0,13]... Corr. der Uhr. 
31 4 3241,5 |33 576 SA ar 3 
35158|  3624,4|3733;/3 10 Canum Venat» +" 36 24,11j— o,23)P Geminorum — 7,434 
45355] 46.2718 147 20,5|8 Virginis iie 46 27,64 — O11» Hydrae . . —6, 76. 
5521,5|85 3/02 Urlae min.) unter 55 20,52 æ Virginis . , — 6, 49 
54 40,5 56 10,5 |57 38/7 |u Calliopes dem . $6 10,41 4 O,IO|* Bootis . > è — 6, 24 
58 31,913 o 2,0| 130,69 ——— Pole. |13.6 2,01 + 0o,10jtaLibrae : > — 6, 22] 
428,41 524/7155 Virginis* + +++... 4 28,61 دسا‎ nn —6, 27 
5155 Be 610,43 — 0085| — zaU16 6 
14 45,6 15 38,2 16 31,9 a en د ها‎ e ووو ووه ووه‎ 15 38,27 GH 0,08 
27 7,0 30 SE se e 53° 41 ss see e 28 34,40 — 0,30 
27 58,5 49 26,5 [30 55/97-8::: 53,88 ٠م‎ 29 26,17|— 0,30 
6 28,4 14 723,7 8 20,2 = Bootis EEE 14 7 23,78|.— 0,10 
XI 55,0 * 12 48,3 13 42,1 Jupiter n 12 48,16 — 0,07 
39452| 4038,9 141 34/011 a اش‎ 865۰ | 40 39,06 — 0,06 
39 56,51 40 5014 41 45/812 a —— «en nn 40 59,43|— 0,06 
Das Infirument zeigte 3,0 öfllich von der Marke; feine Colliuma-|. 


Fäden im Fernrohre. 7 


| 


34 34,4 12 92 2712|33 21,422 سيب‎ ۹۹٠٠ 12:82 27,36 = 07332 æ 


Mer. Faden 
^im Mittel, 


m j (Um. 


; æ Canis min.“ — 6,"85| 
er 11:17 35,10|— O11 |g Geminorum — 6, هو‎ 
Eeer ves | 1786401 O/l|eLeonis'; . . — 8, 05 
ponerent isp- 22 237/291 0/1410 Virginis . . — 8, 41 
EEE. 8129,30 0,2015. PETERA 

SEDES Je Beonis. <... د 0و‎ 39 48,87|— 0,1412 Bootis . .. — 9, ته‎ 
4r156|42 8,5۱0 Virginis: ^a en 40T15,64|— O, IT ra Librae 8, 97] 
9 اه‎ 


n 


tiónslinie war richtig. Da es mir immer wahrfcheinlicher wird,| 


P 1 اد‎ 


mit dem Mittägsfernrohre. 


Fäden im Fernrohre, Mer. Faden 
: Geftirne. 


| II. IT. im Mittel, 
dafs der undegelmiltige Gang der Uhr nicht fowohl von dem 
Tendel als von dem Eingriffe des Hakens herrührt, fo wurde ` 
die Uhr wieder abgenommen und diefer fo verändert, dafs die Bis May 3- 
Schwingungen grölser und freyer wurden. ' i m — + 0,025 
+ 00138 


; " J H 
r Corr. der U} 1 
n a! 2044/5 2139,0 S 1 U I’ Di: $ ت‎ 
22! oa] ^^ 22:56,1|23 SE Bec -3 "us 50,28 oor ١ EE TE ama 
E 2 24,7| 26 Aurigae ! 5 د‎ 24,76 — 9,1218 Orionis , . Ki 
4338,21: 44 30,3]45 23,4۱ Orionis 44 30,33 +- 0/0114 Virginis . 
12 54 23,084 5,0|« Urlae min. unt. Pol --|12 5423,82 e Bootis , ; 
1346/7 |13 14.39,9|15 33/214 Virginis : 13 1489,63 -- O05|1 œ Librae . 

5 28,6 |14 6240 7 20,6 : Bootis 6 24,068 ځا‎ 0,03 2a : 
Io 25,8 12 12,9 Jupiter 80 11 18,87۱ 095 ..u Ta csi 
38 45,0 39 38,4140 PUT I æ Librae 39 38,567 6ه‎ Hn 14,6 + 49,"19 
38564| 394984044612 « . | . 39 49,96 + 0/96 : 
24 33,0 o سم‎ , CR a Urfae minoris el Corr. der Uhr. 


52 7 52 55, .R.| 5255,83 ‚0,92 JS d + 1154 117 8 
| ا ل ال ا‎ @ Orionis 1 T 
d 29 23 sc 2 23 56,9 [ia sus | 225 2,64l— 001 BTauri 0 I 2 e ; 
25 146 26 8,6127 3 $ as CH OT s Orionis. c a - 116 y 27 1 
03541 5 3 5/7۱٤ 06 , : I 49,90.— 0,12 „U — i 
3328| 4251] 518,3 Orionis = as oos| Z 19/9- TO 115,595 d 
12 24j0 13 ee B e | 18 EN oo5|.. 1 
Mä 370 | ده‎ 55,2144 48,52 Orionis . 43,5527 1F ته‎ 
as Pende wurde AE 35 Th. der Schraube verkürzt. . 1 Ces der Ee 1 
6.37. 3,9614 0,07 |a Canis maj — Sos | 
28 49,7 i| 7 وه‎ 42,1045 oota Canis min., چو روس‎ f 
38 59 34 5,08|— 0/05? Geminorum — 3, 28 jj 
TU II 4I 1135| 0,028 Virginis |... —4, 269 
ee سه‎ Gëlle .دا له‎ — 551 
31 [466 32 39:3133 33/3|¢ - 32 3943|- „ gege Bootis. , |3, g, 70 4 
: 36 213137 3073| 10: Canum Venat. en E BER: — Sec 1 jare. Se 958 
4539/89] — 46255 s ex Jogo. SETA Fert oot 
| | 5195|84 58,0|2 Urlae min. dos aem EZ 
54 38s. "T 3 7 D Caffiopeae is = 16 ps = 1 
5829,0 | i Ze 599,4? 1 3 . 
331/9 |18. 426,3 522r irgini 13. Zelt oe SS d 
1,5 1374. Sal s dia. HET 6. B32d o7... no 
ات ېني‎ I5 36,2 16 29,9|a پوچ‎ ٧ . 15 0۸6,201 H 005] ^" ; 
a7 Seil. 28330] 9 "e 28,33106 iro PUG posar ors 
Aë 


27.56,8| ...29 244180:53,3)7:8-- a ET c 
28 3775 I 397 Gë "d^ 457 = نه‎ : 
, 1 62657 |14.. 722,31, 6589 Boots 
l10547| E 47,612 41,6 Jupiter - -- 
89.437 | .‚ 40 37/8|41 32/5|1 e Librae 
agis I|  4049/]4143,8|2 « سب‎ 
o 553Uu0]«« Ié Urfae minoris 


4 "e مرچ‎ 


0128 9,7 : E t SIGI e € ded 


30 21,9 E Canis mih, ` 
1587| 5 3 12,9 4 s « Aurigae 1 
4 56,1 5 48,4 64174|ß Orionis-- - "EA که‎ 5 ei Oe? (Eas 
28555 | 7 29 477 30 409)91« Canis , minoris "en 
La 11,2 34 10,335. 19,518 Geminorum " 
Der Pendel wurde um Ac Th. der Schraube un das Aufirüs ` 
ment war 3“ ófilich von der Marke, xofa SRO Sp: 


22 Beobachtungen 


Aprilwund Mayırgı6. 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 
Geftirne, Corr, 


| If. im Mittel, 


gU18123,38 + 004 Corr. der Uhr. 


Ber 19167 a Hydrae 
57131,8 58 25,0|59 19,1|a Leonis 58 25;00|— ‘ojo la Hydras .. + 9,07 
3117,3 |12 3210,3|33 44|27 Virginis I2 32 10,36) 00. Leonis .. . +8,72 
31 33/5 | 32263133 76 . 8226,40}  9Oj00|; Virginis : . -- 8, 62 
35 95 36 8,6|37 18,0|11. Canum Venat 86 8,64|— Ojo9|aBootis . . . 
45 20,2 |- 46 12,4147 5,418 Virginis - 46 12,37\+ o,01 1 a Librae . 
24 54,0 55 7,0184 44,5l« Urlae min. unter 55 54° 2« 
54 25,2 55 55/2157 6 Calliopeae dem 55 55111٣٢ 0,21 


U —— ^ 
5816,5| 5946,71 1 15,6|9 59 46,77!+ oan 12" 40° .--- 8,69 


3 18,7 4137| 5 9,6155 Virginis 

5 0,6 5554| 6 51357_°— 
14 30,3 15 23,2|16 16,512 
26 52,5 28 1915129 49,319” - - 
27 4318 d IL3| ` e 8. 
28 24,5 51,6 31 20,6 Ae ER 

6 13,5 |14 7 9,11 8 53|* Bootis - 
IO “a II 5,0111 58,9۱0 

40 243141 19,0|1 « Librae 


40 35/7 |41 360,412 a ت‎ 


413,69|+ 0907| 
555445|4- 7 
15 23,03I+ 905 
28 19,93|— 0,16 
29 1,41 0,16 
29 51,73|— 9,16 
7 898|— 9,93 
II 500|} 0,05 
40 24,33۱ 1 6 
` 40:35;69| +. 0,06 


٥ 55 17,0 e Urfae minoris o 55 16,77 
I 257,7 04 اه‎ u ISDEM [ol aa ee 51,0| Venus Jr 2 57,77\+ 0,02 
Corr. der Uhr. 
545 3,9145 57,2|a Orionis 5.453,97 er s 32 س س 0 ام وو‎ 
Be: 593] 6 3653,637 48,6|a Canis majoris 6 36 53,52|+ 6,07 |« Orionis . 
128 3913 7 29312130 24,4| Canis minoris | 7 29 81,33|3- ٧٥٥٠» Canis maj. 
33 53/934 54,٥68 Geminorum 33 5403|— al Canis min. +7, 
19 18 24,9|19 18,3] 6 و‎ 18 24,971 0,0418 Geminorum +7, 
[14 40 25.4141 20,3|t « Librae 14 40 25,47 ۱۳ 006| Hydrae: . . 4-7, 
40 36,8|41 - lag4»r| Para] a ——. ده‎ O SOY 24 40 36,89|d- o,06|t « Librae . . +7, 
LIC ځیه‎ 00 05009 2. OB NEEDURSUUNSNE FNRI ea NE > LX i 


2 pA Se 5 uM e| 2:37 36/84 — eed. کو‎ 260 + 7052 
5 2588| 4 14,5۱٠ Aurigae نن‎ liuius 1259,78 — 0,12 : P 
5340 627,3|p Orionis eer e 534/00 |- 0,05 Corr. der Uhr, 
45 5,3145 58,6, | 45 5/27 ootle Aurigae . . +6,19 
6 36 54,9137 50,2|» Canis majoris 6 36 55,09|+ oe P Orionis. Kë 
7 29 32,930 25,812 Canis minoris - 7 29 32,90) + OjOI|z Sx 
32 56,8 33 559/34 55,8] Geminorum+ +++: +. . 33 55,80. — 0,0512 Canis maj. > 
12 84 Ets Urfae min. unt. Pol.. فا‎ 55 11,49 |a Canis min. . Le 


14 33,2 13 25,816 19,5|« EN. 
2654,8| | 2822,5/29 51,59? - 
2746,6|  29144| ^ 
2827,5| 29548131'23,5|7°8- 
617,2 |14 712,9| 8 58 Booth 
9 16,5 IO 9,411 3,5|Jupiter 
39 33:4 4o 27,2141 22,011 غ‎ Librae - 
39 44,7] 40 38,6|41 33,312 * 
(7| € 55 19,0 
Ir1o9,6| 1 12 3,0112 56,0| Venus 


3.39 247| 2 40 18,4|41 13,6 
4136/7]: 42 30/7143 26,2 


1459| 5 3 Oo2|4157|* ne ee 


4 48/4 | 5357| 6 29,08 eg 
44 142, 5 45 6,7146 10,0 «- 


6 36 56,437 51,5 6# Canis majoris DEES 


& Urfae minoris 


: M3 15 25,87 + 0,05 nn +5, 


28 22,43|— 0,16 a Virginis , 
29 14,86|— ©,16j@Bootis `... 
29 54/77,— Orl6llalibrae .'. 
14 712/05|— 2٠0ص‎ 

10 9,50|4- 0,05 ناو‎ PT 
40 39,57 + 0,06 

D 55 19,00 

I 12 290|} 0,01 


2 41.2474 — opt]. 
e Ba 0,141 0,12] 


153573) # 9051 
545 6,67 ojo 


"6:36 56,40; -- 7 


Tag| 4 | i j| pepe. jm Mittel. 
m , "n "n 
ته و د‎ soia oar Canis minoris- سن‎ Tonnen oora r Uhr. 
32.57,8 33 57,1134 57/816 Geminorum. en 33. 57,06 — -- Aurigae . . + 4,82 
829,6 |12 1048/0|12 54/0|9 --* 66736!) unter |12 1042,95|-- 35ه‎ 6 Orionis . . +4, 74 
913,51  1127/6|13 891517 - * * 66 47 Hom TI 27162140350 aa ° 0 F4, 82 
2026,0 .'. 89363 2 20 2600|-+ 0,30“ Canis maj. -|- 4, 75 
30 14,5 3153151335 8/07 --* * 57 44 Pole. 31 58,56۱ ۳ Or24jæ Canis min. + 4, 59! 
86 54 36 58,2137 51/6133 Virginis. --.... ++... 86 58,10| - 6,o0lgGeminorum +4 63 
45.247 | 4617,۱47 10708, —— f 46 16,97|H- Gate Bootis . 2.1 --4, 1811 
51540! 54 مه‎ 8"-  - 64°58) 53594314 0,8321 a Librae.. . LA اوه‎ 
25 00|  5514,0/9452,0|* Urfae min. | unter 55 12,24 25 3 4-4, aal 
5429,8| — 5559,557 278| Caffiopeae 55 59,54 51 9Uo! . . E 4,756 
5821,3| 5951,41 119719 di 5951,30) + 17 
13 5 701 75458”... 71254! 18 5 7,15|H- %45 
7 3 1018/9113 5218۰9 ۰۰71 52 10 18,127 o 
15 39,0 20 57,3|26 11,0]8 --: * 80 29 Pole; 20 57,57|d- 5 
30 30,5 | 32 6/3|3340/2]8--':- 56 36 32 6,222 4- 3 
37 33:8 38 27,8. و3‎ 7 Boots وهه‎ eee 38 27,89 —.0,02 
6 18,2 |14 7138| 8 هو‎ —— een 14 713,32) 905 
8 49,0 9 41,9|10 36,0 Jupiter n 9 42,00|-+ 0,05 
39248) 4028,441 34,611 a Librae نس‎ 49 28,49|+ 0,06 
39 46,0 | . 4049141 34512 په‎ —— 440224000: 49 39,89|4- 6 
-— | Das Inftrument zeigte 1,75 ófllich von der Marke; feine Collima- 
tion war recht. 
5| Das Inftrument wurde berichtigt. Das öflliche Ende der Axe s is Mey m 
war 0,27 Theile zu niedrig und nach der Umlegung 0,55 Th. n =—0, 050 
zu hoch. í CE 
` [18:49 37,0 7"... 82° 41' unt. d. Pol -|13 49 37,00|d- 0135 vorr. der ‚Uhr. | 
6 21,0 I4 7164| 812,7|« Bootis >- «eee I14 716,38 — 0,05 a Boot. A 1,14. 
9 24,5 IO 49,4|I2 I5,5|6m- - 529 مه دنس لع‎ I4 1049,32,— OllO t. Librae . . 4-9, 95 
40 31,841 26,8|1 æ Librae.........2:- 40 31,921— 0,02 Ke i PA ad 
39 49,3 | 404334138124 —— nen 40 43,26] - pt 


Ke 
i [58 14,2 


1 1o [17 20,1 |16 18 6 


| 12 


mit dem Mittagsfernrohre. 


Der Eintritt 7 Librae Fl, wurde 
16U 29! 35, 4 — 16U 29' 27,8 Stz. 


seet 


eiie 16 18 17,57 — تمه‎ | 
unkeln Mondrande beobachtet |aScorpii... — 7,89. 


Mer. Faden 


aie دمه‎ . 


EN 


1 Aurigae. 
d SL i aber der Stern fehr licht- je g 
fchwach erfchien, fo ift die Beobachtung. bis 24 unficher. 


23 


LA 30° . + “or 


ER der Uhr, 


t2 4) 1 


a Herculis , . — 7, 72 


t4 79 


16" 58! . — 7,67. 


136 
. — 8, 65 
. 9, 04 


SU ei, — 8,"68 


3 : zus Bach 
1568|17 312,0 426442 Aurigae unt. Pol...» و دوس 3 سو‎ E 
5310 Gl 319,218 1161618118 ٠٠ | 7624561 0,05 
25391|  26323|2726,9| Ophiuchi--..........| 263:46 0/05 
1 o 55 34٥9۱85 41,5, Urfae minoris- -.... l هك‎ 5 BES E 
447 55| 148 44,049 38,0| Venus GE II DI 148 44/20 310,0 
| 1 1 Í , 
11 110.339 II 28,0 12 24/0 A GERE ee د‎ E 
12 47,8 s 13 4215 14 280} Ponte | 3.12 3549 - 905| | Corr. der Uhr. 
158,8| 5. 3 13,4 428,94 Aurigae- nn "5 3 13,28)— 0,99, Ta 
5496| 6 42,20 Orionis + oo. 2 549/19|— 0,03] Orionis. . 
631,4 114 7 26,5 822,8 Bootis ته ه —,26,58 7 14| : ووو ووو ووو‎ &Bootis . . 
36 17,1 | 6 37 11,0 38 Si Canis majoris اوو‎ 6 37 11,12|— 902 
28 56,6 7 29 49,7 چا‎ Canis minoris- +++ ss 7 29 48,90,— وه‎ 
33 12,6 34 11,7]35 11,8 8 Geminorum. +; sas eft 34 11,70|— 006 


d 


94 Beobachtungen 


Fäden im Fernrohre. 


28 58,4,37.11,8,7”° 67? او‎ unt, Pol... 


26 43,0 


Sri. uvm im Mittel, 
n " " " 
12 | 632,7 Le Ce Beat & Bootis تې‎ eerta] 14U ve ojos Corr. der Uhr. 
Ei II RUE mag , Bootis -.-- : 3 x 95148 E Ge: « Canis maj, — 9,"96 
5 9 545 , E? 95413 ۱١١ه‎ Canis min, — 9, 88 
27 98 29 16,531 29,517”: -67? 2 , unter 29 16,36: 4 0,08. 8 Geminorum — IO, IO 
32 38,0 8--::68 51 dem 32 38,00|-+ 0,10 „Bootis cx 10, 5I 
85 50/7 7::::68 7) Pole. 35 50/70|-- o/9|r,Librae . — to, 54 
39 496 |: 40 43/541 38,211 æ Librae من‎ 49 43j46|— 0,0212, ——'ro, 7I| 
40. 1,2 + pe 41 ej ri Ges b ههه‎ PM د‎ a 40 54,96 = SOMIT drönae, Ez. Io, 49 
H ý E 52 59,00 0,30125 t Si 
56 Bol | 59255, 24013189: : -74 Sg j unt: Pol 59 25711-+ 0,15 |ai Scorpi $È rd 2 | 
28 Es = 27 6,0 28 Pe a Serpent Beer 15:10. 7,65, E 12U 3o! 10,41 
2 & oron ER a e e e eh e 27 x د 6,0 اح‎ 
34 32,4 35 245 36 17,8 e Serpentis WATER 35 Seet — 0,04 
45 20,7 46 31,647 43,31% Herculis *- ٠ 46 31,46,— 0,08 5 ^ 
49 19,4 5012,9,51. 7,8149 Librae: tts .. 50 13,06 .ojo2| - TM 
122,4 |16 227,22| 333,4۱7 Coronae: ee 16.۰ 2 27,29|— 0,07]. 3 
45715 5498| 643,3|18 Scorpii "eure. 549,90 — 0103 
17 22,8 18 29,519 Tele | sîpe 18 20,54|— 901 
| 32 56,6 33 548 34 53/8|Monds..***.«...... IIR 33 5474 —:0;02 
13 |18 26,7 | 3 19 21,0l20 16, 4 : | 
| Es 7 8 = ach lao pe }Sonne Er ee > 3 20 2839 — 0,05 Corr. der Uhr, 
So o 9 58 45/3159 39,51% Base. EE 9 58 45:33|— 0905| all 59t 2. — 11,4 
| Ki ted iR sepe nach der Marke, Das Pendel der Kin xol eg - wi 
verlängert. . ` » s Sardo 1 
rep EAE Sg an 3]\Sonne Bees 3 28 fa | 
| 5 sm " Aurigae isse se n e ER PO 5.259,80 — o وم‎ . T ae. 
| 42,5 Ee :5 35,31 Wolk. lg Orionis یننن‎ 5935,16,— 0,03; |z Aurigae . 5,12 
| aó 1,8 . 137 54,81» Canis majoris DII 6 36:55,84|— 0,02 i£ Orionis. 2. + 5, 37 
| .7 29 33/7139 26,8) Canis minoris «+ +++ ++» 7.29 33,70|— 9/94 & Canis maj. . +5, 28 
| 9. i8 26,9 I9 20,4 |a- Hydrae ARN Ss SE — 0,03% ÉD min. 4-5, 28 
| E yora re e rang 
د مهو‎ ERBE ه6557 و‎ oe - ٤٥٢ 43 ولو‎ 
5ه‎ 12/9112 31 51,5|- > - ٠٠۰:: مهه و5‎ unt. Pol -|12 3151,24]— ۶1 ^ Corê der Uhr. 
37 4 37 55/2/38 49,1133 Virginis.» CHORD 37 55/27|— 904 : 
E ee d CTE 
٩ 2 D HET 95: 3 3 2 O 0 LG مو‎ 
وما‎ 6٥ . 5519084 59,5|« Urfae min, | "nter as el GE i = 
ed T | BD oo E ad 
15 F د ار ښوا‎ keet aor uer 9 49,94 , negir 7 30| 
FA oc» e de rar. de 
H Li 7 E u 7 D , 25 
1432,1 |13 15 244| 16-18,1 |c Virginis Se 113.15 2457 ډوه سم‎ 14^ 52 Fa 
LEET سورد‎ ! 
28,0 Zee 
3t S| /32345/34 07-8:56 9 V aua | 32 died esr 
4237,0 | 49 32,0 m : TUS SZ 493195 4- oa 
olde nau). boe وز سوپت‎ 
Bion Lee la Bos. z : ^. eui ia Gen" 
- ; SEN kB 
^8 8,8 9 33,5110:59,5|( 1 —— مس‎ 9 4345. 010 
8110 d 35/8 Ir 2,0 "Comes ; Bootis -«-- => 935,78 — 010 


Mer. Faden 


Corr. 


' 2858,49 0,08 


mit dem Mittagsfernrohre. 


25 


Mer. Faden 


i Fäden im Fernrohre, - : 
E: L | 11. | itt. Geftirne, im Mittel. Corr. 
i " > " " 
| 17 14"32/20,5 7:8:*-68951^ ` unter 14"35420,50 + 0,10 
n | 785330 n|7:8:::68 7/dem Pole.| As 33,004 0,08 
3931,8 | — 4025/541/20,3|1 æ Librae :........... 40 25,54|— 0,02 
39432| 4037141 816l2 æ X— ..........-. 49 36,99. — 0,02 
45 3715 52 41,0 |8: 9™ -82°50 . unter 52 41,10|-- 0,36 
55 49,6 59 "oi 2 221518-9: 74. 83 dem Pole. 59 7,48|2- 60,15 
857,6 |I5 949,710 42,715 Serpentis اه ېوه 9 15 نت‎ 0,04 
25 49,6 26 48,1127 47/514 Coronae ٩۰ 26 48,07|— 0,06 
341431 35 66186 oos Serpentis سن‎ 85 6,671— 0,04 
43 38/9 | 432345 9 2٢ د‎ E iA 44 32,30|— 0,05 
46 13,5 Fi x Herculis IT 46 13,50 = 0,08 D 
49 55,0 50,500 49 ënger e a vw ER à 49 5502|— 0,02 
1483|16:2: 9.2] 7 Coronae 4 TONES ETE 16 2 9,23i— 0,07 
439,5 5319 625,1 18 Scorpii OEC ER: 5 31,87|— 0,03 
17 48| 18 2,4|19 ۹8 Bes? ere ceu Ohn 
| 18139 31,0 |14 40248 41 19,411 « E ri EE I4. 40 2476|— O,C2|r,Libraé . + 8," 201 
| 89424|  4o361]41800|]2« —— (8 40 36,19 — 9,0212 4 . -8 eat 
سس د ا ل ن سد‎ " U — / 
! 19 |29 300 | 2 30 23,631 18,0 | Venus STIS 1 R.| 2 30 23,56| + ته 14 ادمه‎ + 8,145 
, : : Bis May 54. 16U 
مو سا‎ ale Y Sonne: eiie | a melt 022] بلس‎ 
/ 5 2554| 4112|« Aurigae- من‎ x 2 5541+ 6 n = + ره‎ 053 
35 57,5 | 6 36 51,2)37 46,4 « Canis majoris... - -- 6 36 5139| + 0,19 Cors; AR 
28 37,3 | 7 2929,3|3022,3,4 Canis minoris : - +++. .: 7.29 29,3414 0,21 MIT, E 
32 52,8 33 51,934 51,9] Geminorum سن‎ 33 51,86|+ 0,23 ‚Aurigae .. JL out)? 
9 18 22,2 19 154# Hydrae cv CE ET 9 18 22,13 + 0,292 Canis maj. A یل‎ 9, 494 
38 36,8 |11 39 30/6|40 25,48 Leonie tr 39,30,62|# 9122|. Canis min, 4-9, 35. 
49.522 î Eo olê Virginis دنه‎ 4057115. + 021 8 Geminorum و‎ 
25 11٥ 4 85 ooje Urlae min.) unter 55 20183] a Hydrae .. +9, go] 
54255| 55550157 23:4|« Calliopeae 55 5514۱۳ ٥:736 Leonis . 2 + 4-9, په‎ 
5816,5| 59467-11532 - dem 59 46,67 + نه‎ 6 Virginis . . +9, 584 
219,5.18...5. 4,0. 7 51,08": * 71°54’ 13 5 379 + 0904. Hag; pf 
7244| TOG T3 51,518". : zt 52) Pole. 10 14/46 0;04 4 Bootis .. . +9, 53 
1429,3| | 1522 5a1 Virginis: Hasen ور نن‎ 15 22,00 0/١9۱ e Librae لے‎ 4- 9, 97.4 
20 54,0 7]8-97».-.80929^,. | | 2954/09/— ojog kä الس‎ 
3o 26,3 82 2:5/33 36057 6 86 | ttt 32 2380 9,1214 Coronae نه‎ +9, ٢ 
8o 5716 | 82.397184 6,07-0* Ame Äer 32 3263 + ساکلره‎ Serpentia-.-.1- 9, 63 
42 36,0 49 30,5,5618,07-8: ::02 GTT.. 49 30,49 — O21 ja Scorpii .. 4-9, erf 
| 50 455 2 47 TB: 13 | | تيوه‎ al puir | 
2345 |14 4320| 18۰۰ ۰۰:63 847 °°°°° na 4856۱٣ og "57 
6 12,3 7 7| 8 Ale Booter 7 7172\+ 0,22 
9 30,7 IO 572 t à s.is : KEE e AN 9 39,83 + 0,27 
9 33,0] 10.59,3 Comes + Bootis «+++... 9.33/02|4- اوو‎ 
26 41,5 28 56,631 - 9,3|7? - - -67?21' unter 28 56,56|--. 0,081 
: 32 18,5 7۰8*68 5I : dem 32 18,50|+ 0,07 1 
35 34685 7:8-68 27 Pole. 35 30,80|-- 0,07 1 
39 29,1 4I 1714 Ioa Librae ې‎ TET 40 22,79 + 0,19 | 
39 40,4 40 34,3141.29, 12a را‎ 2 49 3291+ 0,19 | 
45 35,5 52 39,0| - 8:9". paco, unt. Pol : | . 9239/19|— 0,22 
55480] 59 45} 22489۰٠74 3 |] 59 528|+ 0,01 
85511158 947,2|10 402|5 Serpentis rr 15. 947,204 که‎ 
2547/31 6 4517 27 450ja Goronae ++i‘ 26 45,67] 023 
34 11,8 3353 7684 Serpentis... (iie 85 41045 
45 o0 | 4610647227 |x Herculis: «........ «| 46 10,69|4- 0/25 
^ 7 
Tii. Ab, 7 


56 Beobachtungen 


Mer. Faden 
im Mittel. 


Fäden im Fernrohre, 


I. | I. | HI. 


n " H x " Mi 
20 48'58,3 15U49'52,4. es En Labrat s una. es 15049'52,36 + وه‎ 
I 1,5116 2 6,3| 312,517 ٠ 16 2 6,40 ۳7 4 
529,4! 622,4118 ScorpH نن‎ 529,23! 0,20 
17 3 18 0,018 58,8|« T a een I8 0,04|4- په‎ 
31 26,8 32:22,6133 19,5| Uranus 4 32 22,651 + 2 
34 13/4 | 2 35 6,9|36 174] Vemus ee IL R.| 2 35 692|+ 02 
| 21 |49 T: 3 ps E im 32 Sonne MEE ide cen *| 3 5150,04|-+ 0,22 Corr. der Uhr. 
2 , 12 
| E 5 2541| 4 ge ۵6٠۰ 5 254114 به‎ «Aurigae. . + 10,48 
35 5615 | 6 36 50/3/37 45/7,» Canis majoris... ..... | 6 3650,52 + Dd «Canis maj. + TO, 35 
28 36,2 7١ 29 28,3 30 21,3 EI Canis 1111110118 مههه‎ b. 7 29 28,30:+ 2 Canis min. + IO, 39 | 
32 51,9 33 51,0134 51,0 6 Geminorum هم ورام هم م‎ 33 59,96 + Or SP Gemindrügie}- 10, 26 
57 29,8| 9 58 22,8:59 16,9 æ Leonis****-:.. ee Gë 9 58 22,86; + 0,22 a Leonis , . + 10, 44 
Das Infirument zeigte 1,48 öftlich von dem Zeichen. B - ... H TO; 62 
|11 39 29,6|40 24,5 R T tese ans 11 39 29,63|+ 0,22 « Bootis. .. +10, 6 
6114 14 7 65 Mm Bootis :****...... ** [t4 e د‎ Een g a e 
309,0 Io ,0 t ee ۲٢ 9 9 C9 eue» 9 9 ege e H (E? e * Ze , 
| 2 324 10 Ze Comes ; Bootis ........ 932,03 + 0,27 e Coronae . -+ to, 79 
39 28,2 40 22,2141 16,411 æ Librae en 40 21,96. -- Og Serpentis . + 10, = 
39 39,7 40 3314 41 28,312 a — ee 40 33,391 + eM a Scorpii . . + To, 66 
| 8 543 |15 946,011038,8|5 Serpentis ٠۰ I5 94607\+ o 11U 36! . FH 19,756 
! 25 46,0 26 4413|27 43;9,« Coronae secos eoo to 26 44140 ER 0,23 
i 34 10,9 85 5 56,3 & Serpentis s ree an 85 319 + 021 
| 44 55,8 46 9,8 47 22,1% Herculis «ss. 46 9,83'd- 0,25 
| 48 5714 49 51,3150 46,049 Librae. .:: +: ++... 49 5126 + 0,19 
| I 0,3 |16 2 54| 311,6| 8 16 2 540 + 0,24 
f 43571 5283| 621,518 Scorpii. «eee 5 28,204 > 
17 - 3 1759,01857,7|  —— nn n 17 59,00 + ٢ 
81 4 32 11,3'33 8,3|Uranus ° nie ` pen 32 11,35 + oi 
O 55 15,085 24,0|a Urfae minoris........ O 55 14,18 
38/57,6 |. 2 39 510|40 458| Venus --- «e 11.1. 2 39 5116|-+ 0,22 PPR SO | 
oee 7 HE ` aa orr. der Uhr, 
Be Sé LESS ) SOME SS م۹‎ | 3 55 77 "Te Aurigae . . + 11,32 
156 1,9 5 57,2 57 ve Auri AC rrt 9! gn 5 2 53,28 + 0,26 «Canis ming m FE, 63 
1390| 5 25351 4 8,6 E 1 
2834,8| 7 29 27,1 |« Canis minoris دد‎ 7 29 27,٥5 | + o,21|ta Librae E + It, 72 
25 8,0112 5180| ja Urfae min, unt. Pol - -|12 55 18,29! 2a نت‎ HII, 70 
39 se I4 40 21,1 41 15,7٤ 1 a Läbae eee’... 14 En, c neci E d 5 4 
2,541 27,0|2-a سلپ‎ 444 K » 3 ntis . : 
38 aa I5 49 456310 Si 5 Serpentis ` rens zes + oe - : و‎ II, 61 
"Rol EE E 5وا‎ 
34 97| 35 2/2135 55,4j= Serpentis. ees 35 GC et 
44 58,1 46 9,0147 21,01% Herculis 0 ث‎ 4 22 d oe 
48 56,4 | 49 504,50 4511|49 Librae» rr > aro = A a 9 
0599116 2 46| 310,4 Coronae سن‎ |: 8 * ‚24 
4551 5273 .سی‎ Se [6.619522 ao 7133| 0,20 
17 0,3 17 58,1 18 56, | am e za E ae e ax wie 17 5507, -- 0,18 
31 42 a 0,022 57,1|Uranus en 82 omrt oj18 
O 5514/0 85 26,0|« Urfae minoris: دع‎ 0-55 14/73 
48 42,1 | 2 44 36,0 45 310| Venus نن‎ ILR.| 2 4436,06 + 0,22 
— 
4 | 46,1 3 58 41,6|59 37,9 SO AGEZERXKRERRETS LC E | 0,22 
gei A" " Bes ee +13 59 49137 + 9 
57 27,4 | 9 58 20,7 59 14/71» ص08۰‎ 9 58 20,63 + 0/22 
8 52,2 |15 9441j1037,0|5 Serpentis en 15 94414 تل‎ 5 


mit dem Mittagsfernrohre. 27 


tohre, > Mer. Faden 
| Hi Geftirne, im Mittel. 


Hn " " " 
D AE & Coronae «ese :11572642,51|4- 0,23 Corr. der Uhr. 
24 Bai 35 1,2135 542|e Serpentis 35 1/3۱۳ O/21|.Leonis دږ‎ 4- 12,65 
44 5710| | 46 719147 19/8|x Herculis ٠۰٠ "| 46 7,88۳ o5 Coronae . + 12, 68, 
48554| 4949/6150 4410|49 6 49 49,361-- 0,19; Serpentis . + 12, 52 
0 58/7 |16 2 3/6 3 9517 0010038644٨4 (16. 2 3,56|4- 0,24'#Scorpüi . . ++ 12, 72| 


526,3! 6 19,518 Scorpii 5 26,23۱ 0,20j EE کح و‎ 
16 59,3 17 56,8118 55, 8a — ` , | 17 56,97|d- 6,18 14V 20/ . + 12,64 
3052/7 | 31 48,832 45,7, Uranus 31 48/75|- 8 

.1 © 5517,0|8524,0|« Urfae minoris 0.55 15,24 
48 28,8 | 2 49 22,750 17,4| Venus IIR.| 2 4922,66|d- 6,22 


1 
24 4 ps 4 =: Dee JSonne دن د د‎ ٧ دوه د داهن هه‎ H A 3 49,99 + 0,22 F Corr. der Uhr. 
7 29 25,5/3018,1 e Canis minoris || 7 29 25,25|-# 9:211» Canis min. + 13,42 
- — 4 7 351 7 59/7j« Bootis 14 7 3,46|4- 9/22|s Bootis. . - + 13, 8o. 
3936,31 | 4030,6|41 25/3,2 e Librae | 4030,48 F 9/19|2 ,Librae . + 13, 67| 
34 717 |15 35 0,8135 53;3|« Serpentis. ..........-|15 35 013 -+ ده‎ æ Serpentis . + 13, 63 
o 5516,5| - e Urlae minoris +] O 55 16,50 12U 58: T 13,763. 
53 15,99 | 2 54 98155 4,9| Venus ; IIR} 2 54 9,89|d- 9,46| _. e 
EE WEE EE Bis May ne 13 25' 
25| 5473| 4 642,9, 7 3917 A. m == + 0,447 
8 3,4 8 59,2 9559 }Sonne وب‎ 4 7 51,09 + 0,47 n zx + ره‎ 055 
12 55 19,084 58,0|z Urlae min. unt. Pol :.|12 55 18,61 
14 24,3 |13 15 16,716 10,4|« Virginis دد‎ WER 15 16,63۱ 0,44. 
49 2513|56 13,27-8" -82^41^) unter | 49 25,294+ اومه‎ Corr der Uhr. | 
| 50 4015152 40,3|7: 8 ۰۰۰64 13 : dem 5049,68|+ 0133| virginis. . + 14,439 


228,6 14 7 8 Pole. |14 427,50|4- 0,332 Bootis . 
6 ۵8 7 2,4| 7 59/2|« Bootis / ٩ 
25,7|10 16 : 
: Fo cc ANN Bootis:....... ; | e e iie A 
26 36,5 28 5177131 457|7"--:67'21'! unter. S T3 +14 38 
32 134 27.8۰68 s 32 13,40|-- 0,31 x era d t I4, 39 
85 25,6 7.8:.68 7 85 25:69 ont, ` ad Br 
39 24,3 40 18,2 Le Librae arena. 40 18,17 +. 0,43 a A o » T. i 
39 7 4929,5141 24,3|2 e ——- ong 4629,58 + 043! 3٠ ek 14,40. 
45 32/0 | 52 35/959 a 1,0 
5543/0|, 59 Le 2:13 
8301315 35/2]5 
25 42,2 26 40,4|27 40,1 uir ; 
34 67| 8459/8,8552,8|» Serpentis**79......| به‎ 5971314 0145 
44549 | 46 SCH 18116 Herculis ٠٠٠٠٠٠٠ mn. | 46583 0,50 
48 535 | A0 4716/50 4215,49 Liübrae- ch, 4947,56|4 0,43]: 
0 56,6 |16 2 1,41 A iod Coronae 3 2 1,46|d- 0,49 
4316 524,4) 6 17,518 Scorpii » 5 2420|-4+ 0,44 
1657,3| 175512118538 -——— t|; 17 5510)4- 0,42 
30 29,7 31 25,5|32 22,4 Uranus - ٨٠ 64a sm 4125/55|4- 0,42 
5 8,4117 6 2,1 6 56,3 & Herculis ES Ed ten 17 6 1,96 سل‎ 0,46 
o 5515,0|85 23,0 Urfae minoris o 5513,78 
58 4,0| 2 5858,0159 53,0] Venus «+++...» IIR: 2 58 58,02|4- 0,46 


26| 9490| 4 10 اق غا ېږ‎ 
12 gêj 13 - I8 57,8 }Sonne 
7 29 23,030 I6,1|a Canis minoris: «::...- 7 2923,00|-- 5 

32 46/8 | 33457344508 Geminorum» +-+- Cé «- dM 
57 24/8 | 9 58 1719159 11918 Leonis... ien 9 5817,53 + 046 
8492|15 9413103405 Serpentis. 4.4415. 941204 0145 


$ 


28 Beobachtungen 


Fäden im Fernrohre, 
E | IT. | TI. 


Mer. Faden 


d 2 Orr. 
im Mittel. S 


26 


Sai? n " 
25'41,2 |15U26/59,4 Zh Coronae رنه‎ 
34 5,8 34 58,3135 51,2|a Serpentis: ee ee 
44541 46 4,8147 16,7% Herculis تس‎ 


48 52,3 49 46,350 41,149 Librae: sess eee. 49 46,261 0,43|la Leonis . . +15, 47| 
055,44|16 2 03 T Coronae* sse 16 2 035|} Orj9|a Coronae , 4 15, 42. 
4 30,3 E ALE OS 523/07 1 0,444 Serpentis. + 15, 40 
16 56,4 E eege: | ` 17 54,20|d- Or42|æ Scorpii . : +15, 28. 
30 18,5 31 12/9/32 11,0 Uranus SÉ E 31 14,15 + 0,42 & Aurigae e. 15, 63. : 
133,1 ۱17 248/7 4 3,5۱» Aurigae unt. Pol..... 17 248,86|4- o,39| Herculis . + 15, 49, 
5 74 6 1/11 6 55/7 ۱# Herculis ` 6 1091-4 oan 13U 19! - F 15,41 
2586,0| o 55 14/0|25 18,0 Urfae minoris........ O 55 12,46 SR "4 
253,5 | 8. 847/5| 4 42)8|Venus ددد‎ . ٠٠۰.111 3 347,62)-+ 0,46 
1.27 |13 50/7 | 4 14 46 وه‎ Corr. der Uhr, 
1 16 72| 17 ek 9,2) Sonne- - م و‎ | 4 15 54/80 c. Gre) 
133/7 | 5 2433| 4 3,8۱8 Aurigae >r: ternene. 5 248,18 + 675 وه‎ Aen Ver 
6 3644/2137 39,3|* Canis majoris سن‎ 6:36 44,20|-- 043," Canis më, + 16, 40 
28.3021 7 2922,3|30 15,1;« Canis minoris. ....... 7 2922,24|d- 0,45." Canis min. + 16, 17 
32459| 33 448134448E Geminorum- .......-- 33 44,83|d- 0,48, Ceminorum-F 16, 10: 


Das In(rument zeigte 5“ öfl. von der Marke; feine Collimation ja 
u am — I 


war richtig. 
57 23/3 | 9 58 16,659 7 


11 3923,840 18,218 سن‎ ٠ DEED IY 39 23,32|+ 0,46 


Corr. der Uhr. 


" " 
15U26439,53 + 648 U اس‎ 
84 58,13|+ 0,4512 Canis min. + 15,742. 
46 479|-+ 09,50 g Geminorum -+ I5, 18 


Leonis . » +16, 43. 
i E وار مه‎ 
2 EO INI Ve اه‎ 9 58 16,55۳ 0,46 ê Virginis vo 16, 33: 


E 8" 55! un مس‎ 


A مه‎ 50,547 43,0|g. Virginie, -rej 465,167 0745 
25 11,0 12 55 17,0 85 oos Urlae min. unt. Pol.. |12 55 19,54| ^ — Bis Juny I. 
7440| 3 8391|9332|Venus |: -- ٠٠١٠١ 11.1.1 3 838,21٣ 980| m= + 0,4783 
x ` n =+} 068 
28117 532 | 4 18.49,4|19 459! i : 
he, nal) s EES Cort. ider Ubi | 
1329] 5 247,2| 4 Gel Aurigae - mes ١١١ 5247,34 0,25: : a "| 
25 3%3 |15 26 37,3|27 37;2|« Coronae *-** .... 15 26 37,60|-+ o,82|* Aurigae . 4- 16," 7o: 
84 56085 49,8la Serpentis: «ees 34 56,58۱ ۳ 0,79 « Coronae LE, 02; 
4452,74] | 46 2,9147 15/21 x Herculis تن‎ 46 3,09|+ 0,85 ET T 16; 63 
49850,8| 4944159395 49 Librae «vsisi reni 4944,62|-- o,76|^9?corpà . 4-16, 8 
0537 |16- 158,7| 3 487 Coronae-* een +16 1 5870| 0,89 *Aurigae - 416, 83; 
4 29,3 5 21,5 65146118 Scorpii e+». GERS 5 21,50|-L- oy77\«Herculis ke er 
116 54,5 17 52,3 18 tie ب‎ e n n nme 17 52,30 + 075 14 25° 2 EZ 16,845, 
29 55,4 80 5174131 48,3 Uranus - : 1... eet 30 51,38l-- "0,76 ge | 
131,7|17 2474| 4 1,7\e Aurigae unt- Pol ..... 17 247,36 + 0,71 
5 56 5593| 653/812 Herculis مر‎ "559/26 F 0,80 
2532,5| O 55 13,585 25,0|x Urfae minoris .« . -+ -- 0 5512,56; : 
12 35,8 | 3 13 34,614 2571| Venus "e ILR. 3.13 29,99 + o89| - 
| E د‎ 
29 21 56,3 | 4 22 52,2|23 48, 1 13 EN! 
? 24 er 25 SEI 58) Sonne. --: tu TOt 
5 2 46,1 4 2)0|x Aurigae : . Y ههه ۀ وه »ره‎ 5 2 46,16 -+ 0,85 
2838,21 7 2920,1|30.13)3| Canis minoris- نس‎ e 7:29 20,23 ت‎ 0j79 
82437 | 38.428134. 4218 Geminorum. ee -L 8842/76 + 0,82 


Das Inftrument zeigte 9" öfl. von der Marke; . feine Gollimations« 
linie war. richtig, : 


38 27,7 |11 39 21,5 40 16,216 Leonis- TEE it 39 21,49 + 08T: 4 
25 10,5 |12 55 18,085 Ioja Urfae SE unt, Pol..|I2 55 20,04) 
2 25/6 14 4245| 8. «692344 f 7^ 9 ^ t4. 74 وون باود‎ 
6 58,717 55,1) Bootis «ien 6 58,764 5 
dät Io: هز‎ ee ee 92188 4- 057 


'9 2438| 86 


9 24,4,10.50,6 Comes 20 سو‎ 


mit dem Mittagsfernrohre. 29 


May und Juny 1816. 


Fäden im T'ernrohre, Mer. Faden. 


| x pu oe anne. im Mittel. 


Hi "n "n ! " "m 
29 |26'33,0 | 14U28'48,5|31^ SO T unter |14"28/48,36|d- 0,624 Corr. der Uhr. 


32 10,0 7۰8۰68 51 dem 32 10,00| تا‎ 1 : 
35 22,8 7.8--68. 7 Pole. |" 35 22,8۳ Ke sAürigae.. J- 17,89 
39 20,6 40143141 88|t æ Librae........ aaee af 0040 14,261 0,76 a Canis min. + 17, 83 
39 32/1 45 35/6141 DO a E وح‎ E 46 25,661 ره سې‎ Cewinor. «+ 17, 81 
45280 | — 5232/0159 28,5,8-9"---82*50^ ې‎ pl 523088|- seh. + 18, وه‎ 
55395| 585701: 211518-9r 0.74 چو‎ ۳٠ ^| 58 57,11 +17, ډو‎ 
8 46/3115 930,5|10 31,3|5 Serpentis. ........... LG 938,40|-I-- 9,79 Iæ Librae . + 17, 95 
7 26 36,9 27 36/4 Goronae ههه‎ s 26 36,91 سل‎ 0,82 EE oit T 17, 87 
34 31) 34554۱35 49/6|a Serpentis. --. s- --. —]---34:55,40|d-- eat 0006 ده‎ 3-17, 71 
44 51,2 46 2,3|47 14,61% Herculis سن‎ le...» 46 2,29 +0,85 a Serpentis . +17, 81 
4849,8| 4943,71503815|49 Librae- ss.. essen nn 49 43,69 0,767 SOP" - - F 17, 89 
° 32,8 |16 157,8| 3 3/9|r Coronae. ss... susie 16 I 57,80, 4-: 9,83. a Aurigae «5 +17, 88 
4 28,2 5 20,6| 6 13,7|18 Scorpii -....... eG ır 520,59 H- 0,77 Herculis . + 18, 05 
16533|  175r3|18593|« «—— نه‎ 1751,30|d- 0,75. - 13" 4^ --d- 17,89 
29 4319] 30399131 36,9|Uranus ‘eih sses enoe 2 30 39,91|H- 6 | 
1 30,6 |17 246,3! 4 عا8ره‎ Aurigae unt. Pol, ووا‎ 2 46,32|d- 0,71 
5 47 55831 6 52,6|a Herculis ........... . 5 58,23۳ 9,80 
ا‎ 25 21,512 Ürfae minoris.-....-- O 55 11,25 
‘117 27,9 | 3 1822,4|19:17,9| Venus د‎ ILR} 3 1822,42 + 0,801 
30 |25 59, 26 55,912 fe) f i : 
28 eg T 29 12 E d } me دا د‎ O 4 28 4,08 + 0,81 - ei der Uhr. 
5 2458| 4 1,21% Aurigae: eseese | 5 24536|4- 0,85“ ud zk 18,771 
7 29 19,330 12,4|a Canis minoris . ... n. 7.29 19,30|d- o79 ^ ams min, شک‎ 75| 
32 42,7 33 48 8 CERG Oa a a 33 41,80 + 0,82 دوت ځا‎ 18, 76 
57 20,3 | 95813,7159. 7,8l« Leonis - شم‎ 9 58 13/63 |H- ogclë ' * +18, 97. 
.. JII 39 204146 15,21 —— eee 11 39 237 9/8! Sehê ' ^ 19, 20 
16 52,7 |16 17 59,4|18 48,7|a Scorpii -> -esenee 16 17 ځا وتو‎ 0,75|^ ٧١٣ - . + 18, 98 
29 32,6 3028,313125,2|Uranus من نب‎ .36 28,38|4- 0,761” Aurigae . F19, 12] 
129,4 17 245/21 359 (* Aurigae unt. Pol. ..--|I7 245,09 4- o71|* Herculis . + 18, 90| 
5 36 5 574 6 52,1|z Herculis -.... e 5 57/39|+ 0,80 a Ophiuchi . + 18, ادو‎ 
25 12,3 26 5,426. 59,4| Ophiuchi............ 26 5,40|-+ 0,80 12U 11^ . ادو" ورل‎ 
5345| 9 55 14,5 e Urfae minoris: ....... o 5514,29 f 
22 2211 | 3 23 16/524 15,0 Venus -:........ IL R.| 3 23 16,56|4- 0,80 : 
ا ج(‎ EE ٢٢ TEE E. 


Corr. der Uhr. 


| 31.30 9,4 1.4 30.593|31 5 


32 20,2 33 16,234 13/3 CUu EE 4 32 7651 0,81 ern 
28 25/91 7 29 1812|30 11,2] Canis ORE e 7 29 18,144 0,79 d 19“ EH 
3241,7|  334003440:8|p Geminorum u ....| 334076۳ 082 U TE 19,"855 
27 16,9 3 28 11,6 29 7,1 Venus le S هره د‎ oc TUR.) 3 28 11,56 + 0,80 7 3 d 9, 55 
1134 79| 4 35 39 36 اوه‎ Sonde وم هف مت رم‎ $ | 4 36 12 ٩ o 

36247 | 37 20,638 ben RES سه‎ 

Das Infirument, welches etwa 9^ öflich von der Marke zeigte, m= + 0,4212 

wurde berichtigt. Nach der Berichtigung des Niveaus war das n — 4 o, 247 


wel, Ende der Axe 0,85 Th. zu hoch und nach der Umlegung Cort. de? "Uhr, JE 


o ; hoch, ? | 
‚03 Th. zu hoc «Coronae.. + 24," 65 
a Serpentis + 24, 76 


7| سوه‎ ٥ 2 6 EE "pl 5 848,10|-4.032 
15 26 22 27 ه3011‎ Goronae 527 15 26 30461 ېپ‎ 4 15U31/ SC 24/705 
33 56,6 | 34 49,1|35 42,31% , Serpentis oppo : 33 49,03 i 0,24 
DEN ج‎ ÁÀ—— Hà : 
9 l25 30,0 | 0 55 10,08 14,0 a Urfae minoris ٠ 0.55 7/79 
wh n e Centr.| 4 13 19,72|4- 606 
TII. Abth, 2 


50 Beobachtungen ` 


Zen 6. 


Mer. Faden 
im Mittel. 


Fäden im Fernrohre. 


Gefürne. 


Corr. 


gU , ? caet 
IO verd Te 6 gum eese se 8 R- e ٧ مد‎ 083 | Corr. der Uhr. 
Aw os. 25 1,0 rfae min. unt. Pol.:-.|12 5 21,80 a Vir inis... 26,6 
14412,7 Jis 15 4,4115 58,0۱4 Virginis een 13: 15 EEN Ke Gen XP "1 
Das Ínfrüment zeigte nach. der Marke, Ca ne. 69 
[5449-0802 dere ده هرا...‎ 61۵: og s «3-26, 53 
1.49 Iz mar 1273]2 Ri e n | 40 17/46 914 s Scorpii . 3-26, 8١ 
3355/2 |15 34 47,2|35 40j3|« Serpentis ان‎ 15 34 47,27|d- 02a Aurigae . $ 26, 65 
|16 17 43/1|18 42,0|a Scorpii "e 16 17 43,15 | 909], Herculis . + 26, 60 
27 3078| 282615129 23,31Uranus, seers a 2826,55 Fa Ophiuchi. + 26, 55 
122,7 |17 2386| 352,8|* Aurigae unt. ee hl T7 238,46 ووو‎ Th, sa wear 
4 56,8 5 5094| 6:4457|« Herculis "eech هه‎ org o28| An 4 26,65 
25 553] 2558426 52,5|» Ophiuchi-*-....-----| 00255814314 0727 a 
o 185.20,0| Urfae چم‎ - EE iOi 55 16,16 d 
17 30/3 | 4.18 259/19 22,8 Venus s. -e tecen.. Centr:| 4-18 26,02|-H 0,30 
122,8 Serge SRO 15 Ban LE 0/47. 


org, ides. Uhr, 


II [15 118| 5 16 8,5 7 517 Fo E : i 
hes r زو‎ AN Sonne 15 17 11,28] + 033 تت ښوه‎ 
2819,1| 7 29 11130: Auëis Canis minoris . .... s 7.29 11,28|d- 0,241, Con min, + 27, ael 
57 I2,8 9 58 572 58 5917 o Leonis. EEE TE A 9- 58 5,60 + 727 i« Leonis له‎ 27, 
"HI 3912610 7,4 —— t Irt 39 12,62۰ RB, eins] 
125 19,0 |I2 55 28,5 Jæ Urfae min. unt. Pol. I2 5528,67 ADT SE A jS 49 
116 44/6 |16 17 42,51841,3|a Scorpii «n 16 17 42,47 |+ ىت‎ 1 IL 27, 46 
127 19,6 28 15,4. 29. 12,4|Uranus ** ene 28 15,48|4- 1 EE is Sé ۱ 
121,09 117 23717 8 52,11# Aurigae unt. Ju 117 2 87,66|— 0,0%! Opbiuchi | "d d 
4 553 549,5 6 442۱ Herculis one, 54936 oan P e * 74 | 
125 44|  2557,6.26,51,5]* Opbiuchi 00... 2557,58|d- oam Gw. ٢ 5 
© 55 5/585 11,5/« Urfae minoris... ...- Oo 55 8,58 
22 37,4 | 4 23 32,9/2429,9 Venus سی‎ Centr.| 4 23 38/09 0,3% 
1:5 352,114 Aurigae «nnn 5 SH ره‎ 9147 1 


da 


5 20 66 21 مد‎ LS ; Corr. der Uhr, 
21 37,5 EE) a mme nenne... D sera 938. 
3538,8] 6 36 32,81 37 27,7|« Canis majoris IRMA AE 3 36 3279| + 9,14 « Aurigae . 4- a 
12 55 23,984 58,0 |4 Urlae min. unt. Pol...|12 55 20,90 a Canis maj. + 28, 08 
14 10,1413 15 27۱15 56,718 Virginis... coc MESS Ee) ıe ja Virginis . ;- +28, 42 
553,3 |14 648,6) 7 45/1|a Bootis د‎ i: 648,68) 0,26 e Bootis » « 4-28, 41 
39 19,5 40 4,214059,2]1 a Dibra =+“... 40 438۱۳ Orgi Librae . + 28, 49 
39 22,1 40 15,641 10,5|2- es itn 40 15,/76|-- 0,1412 % +28, 38. 
25 28,7 |15 26 27,1|27 2674] Coronae siss... (2 |I5 26 27,07|-: o,35|« Coronae لاه‎ 28, o2 
33 83 34 4514|35 89P 11x Serpentis: erneuern 3445,63, + 0,24|a Serpentis . 4.28, roi 
1 21,8 |17 237/21 351,4] Aurigae unt. Pol.-**:: 17' 237,28 «Aurigae, . دو وله‎ 
4552 5 487| 6 43/118 Herculis ٠۰ 548,69'+ 0,28|« Herculis , +28, د‎ 5 
5:34  25567|26 512|« Uns s WS E, Se 5 ai 0/27|« Ophiuchi - + 28, 20, 
- 1055 6085 17,0|« Urfae minoris- +... ..- O 55 به‎ I3! 43° 7 
: 27 45,6 4 28 41,7 29 38,2 Venus .ووهه‎ DI 14 28 41,51 + 0,31 3 43 * .+2 28, 22| 
5' 2359| 8517|4 Aurigae nnn ‚5 23591)+ 0,47 


13 |2327,8 | 5 24 2414|25 21,8 —Q— 

د zu SE Sg KE,‏ 26 سو 
Canis minoris. -..- | 7 29 99745 0,241‏ |2,9 9,9130 29 7 | 17,9 28 
Geminorum» ++» <»... ~ 8332,00 085|‏ 32118 3331,934 | 83/0 32 
4,00l- oj27‏ 58 9 |* : تن 59/11a Leonis‏ 40158 58 9 | 10,8 57 
e Urfae min, unt. Pol -:|12 55 2217| à‏ 23,0 55 2511,5|12 


Das infir. Íchien ein wenig öfl. von der Marke zu zeigen, 


mit dem«Mittagsfernrohre. 5 

| لد دو وو و Een‏ وسوسو تم 
| 

juny ټی‎ il 


Fäden im Ferurohre, Mer. Faden 


i I 
: Tag 1. | II, | m. | E ` og Geftrne, im Mittel. Corr d | 
r- ا632‎ al. „lem 559 16' 16732/33,40 orl A een | 
m |I0 31 ده واو د‎ 3p UC" 9il5iz Aurigae. . La j 
120,7 |17 f aale Aurigae Luet. Fol. 17 236,191 ۳ 0,28|« Canis min. ون‎ 
454,3 ٨ 48,1 6 42,4 a Herculis , DESEN ] n n 4 5:47,96!4- 0,28 ê Geminorum + 29, or? 
25 56,1|26 50,11» Ophinchi ........ 2556,02 d- gäil Leonis ... bg, o1! 
o 55 4/0|85 17,0|« Urfae minoris-:....-.|.0 55 5,58 la Aurigae. . : B, ol 
82 55,2 | 4 33 50/8134 47,6| Venus ^ «een “+1 483 50,88 0,31j2Herculis .. -F 28, وو‎ 
14 [27 a6 8 329129 30,3 d Eé IT ` jeOphiuchi . #28, اوو‎ 
2 2 تیا‎ i Pil. : ' - dei تسد سو‎ 
28 17,1 | 7 29 9,4130 8۴۹ Canis minoris: +++ | 7 29 9,2714 0,24 cd EM | 
32 32,9 33 31/9|34 32,118 Geminorum- پووووووونه‎ 83 31,96 + 9,3510 = AC r. : 
I2 55250185 5 U fae min., unt.. Pol: + . {12 55 28,15 7 lê Canis min. = 29,"31] 
I4 9,2113 15 1,8115 55:6] Virginis- PERF RUND I سه‎ 13 15 1,9014 o و61‎ Geminorum +} 29, 05; 
5523114 6476| 7 43/8۱2 Bootis ۰... (14. 647,584 68 a Virginis 2 ++ 29; کو‎ 
2527,4|15 26 2544|27 25:4|a Coronae ..... ٠٠٠۰٠۰٠۰٠۰۱15 262587|4- 935|; Bootis. «^» 4429, 493 
83:5272 |.....84.44/5|37 37,8) Serpentis»... «eee: 3444 5317 9/241, Coronae ١ -l- 29, 22 
1643/1 |16 17 41,0118 39,6jæ Scorpii -....-.....--116 17 40,90|d- اوه ره‎ Serpentis. + 29, 27] 
WI oä 32327184 $,8|8"-::: 55^ 16^ unt. Pol.| | 3232,79 — O15 la Scorpii . < -- 29, 08 
. 454/117 547:5| 6 514 Herculis. PS CENE ٠٠.٠٠٠۰٠7 5 47,66 4^ 9,28, Herculis ^. 34:29, ود‎ 
25 2,5| 25 55/6126 49,8|« Ophiuchi. ,..... 2555,66, O27 ja Ophiuehi ١ og, 363 
X 955 55|. a Urle یب په‎ «os |955 06 13 38 SE 29,7271 
15|31447| 5 3247/833 39,911. د د‎ AË سه‎ DP مده جح‎ d . der Uhr | 
34.29) 34 Viez 57,5] Some | S in o eg Leen? 1 
29 8,1 |18 30 14/6131 22,2|« Lyrae 54 rr 18 -30 14,59 + 9,41| 18Uao! . + 29,37 | 


x on. der Uhr. i 
Log TEE: 


D 28, 1و‎ 
16" 58^. 4- 29,402 
i l وي په‎ ` Bis Juny 24. 
, 17140 40| 5 41 O/9141 eg, m= 0,4168 
42 22/0 43 18,944 Topp Sonne «eee ACA AU | 
12 55 30/085 Ais Safe min. unt. Pol. . .|12 | 
14 9,7 |13 15 2/315 56,3|* s COMME. Corr. der Uhr. | 
| 553,2 4 6 48/2| 7 Aids Boots ‘ F "SA « Virginis . + 28^ 93 


| Ki : æ Bootis . +-+ 28, 781 
19 148 23,7 5 49 20,4 Wolt |) Sonne- Pols a o's ek e KE که‎ 5 50 29,43 + 0,81 13! 41! 8 28/855 


1 3 2 36 D D £ 
504 "m 8 e 4 72 و‎ : Urfae 111101718 «++ +++ + o 55 7143 i | 
4 15,6 5 5 11,9] 6 9,3| Venus COUTTS SA 5 5 11,95 + 6,31 | ; 
20 52 33,1 5 53 30/0|54 27,5 HIE 4e سی ا‎ 8 
OA Sonne Ue ۰ + ۰° bero DS? OI BI —— mn | 
54514 | 55 48,2|56 p wi هه‎ eil "` la Canis min. + 28,321 
7 2910)3|30 34# Canis minoris: e 7 29 16,30|-I- 0,20 ß Geminorum + 28, 18] 
32338| 33 32/734 33/616 Geminorum» ++. +++» 3332,88 E 0,351, Leonis .. + 28, Sch 
57 11,3 | 9 58 437158 58,9] Leonis: +44 9 58 466 t 0/24, Virginis . . ,8ه ې‎ 34| 
25 23,0 12 5534085 Yrola Urfae min. unt. Pol - -|12 5552,21 Je Ophiuchi „ +28, 3ه‎ 
14 19,2 3 15 3,0 15 56,8 " Virginis SES De dees |13 15 3,03 + به‎ 1 e Lyrae.. ورد‎ 28, 42| 
Das Inftrument zeigte nach der Marke und feine Collimation war T TE 28/727| 
recht. E , 3 ! 
2 39,2 17 3 86,5 435,3 A Ophiuchi Veeeeeccd ec 17 8 36,27 ‚0,00 


€ 


52 4 Beobachtungen 


EE 
سي‎ 


juny rg x6. 


Mer. Faden 
im Mittel, 


Fäden im Fernrohre. 


top 3t DEM د‎ zm 


Corr, 


n .. —À " zi "n mix 
20 |.3'31,5.|17U 4'29,0| 5/27,3|30 Scorpii -..........- 17" 4/28,87|.. ٥ 

: -25 57/2126 51j1|a Ophiuchi- ........... 2557,07|d- 4 

EE | -87 3713|40 3,5٥ Draconis * ««..... : 37 37,24۱ ۳ 5 
: 48 19,3. | = و4‎ 546 Es: وو‎ 49 54,51|4- 0,69 


i 5217,7|.. 54 48155 50,039 Camelop. unt. Pol. << - 54 4,77|— 0,43 
59 6,5|18 o 33۱1 1,3]Anonyma — 23° 44! ۰۰-18 : o 3,38|-]- 0,02 


1023,6| ...1223,5|14 25/5/36 Draconis. wss. seres. 12 23,52|4-- 0,87 
21 2,5| 2356026 53,61% . —— ereere eee ei. 235637|- n25|- 
30 151431 23,414 Lyrae ۰٠ OE. 30 15,591- 0/43 
25350 | O 55 9/0/85 23,614 Urfae minoris iit. o 5511,79 
122,3|.5 236,41 .3 52,3|« Aurigae نن‎ 5 236,57|- 0,52 
831,7 [= 1028/:2/11258|Venus se Io 28,24|-I- 0,31 
H 21 156 429. |. 5 57 3916158 37,6 DU qM 
59 II 59 58,0| o 55,7 j fano AE 5 5848,831 + 0,31 Corr. der Uhr. 
]| eau 6.36 323/87 277| Canis majoris سی‎ .6 36 32,49 |-- 0/27 |z Aurigae. + 28,718 
12 55 36,085 11,0|@ Urfae min. unt. Pol...|12/5533,90 i |aCanis maj. -+ 28, 50 
I4.19,3 |13 15 3,215 68 Virginis D 13 15 3/13۱۳ Orflla Virginis. € -l- 28, 23 
R 3922,2 |14 40 15,7|41 10,8|2 æ Librae ۰٠۰ KZ 14 40 15,931 ۳ 0/082 Librae . +28, 24 
: 25 28,4 |I5 26 27,1|27 26,214 Coronae 6 15 2626,90|H- Oj34la Coronae . +28, 27 
33584 3445/۱35 38/3 |4 Serpentis: e 34 45 501-۳ 921 le Serpentis . +28, 33 
16 44,5 |16 t7 42,2|18 1۱4ر ت4‎ Scorpii e I6 17 42,27 0,00 æ Scorpii .. +27, 83 
J3 20) 32348194 6,37 ۰.۰۰55 16' unt. Pol-| | 3234/89|— O:32|, Herculis . -H 27, 91 
2:384) 17 3 36,5! 435,51۵ Ophiuchi .......... 17 83647| 0/00 „ Ophiuchi. +28, r1 
8814 | * 42975| 528,030 Scorpii نن‎ 429,31| OO Lyrae. . . -+ 27, 13 
549,3| 6 43,5|* Herculis en 549/to- 0126| u... nn 
25 q6|' 25 57/026 5113|a Opbiucbi-:.:.:-::-::| 25 ادم و‎ omg 18 Dk 25/7 
35 130|. 37 37,640 3/68 ^ «se 37 37/31 oan * 
4819,8|. 49 546 E 49 5476|-+ 0,69 
5217,0| 54 48155 50,539 Camelop. unt. Pol. | 54 4,704 0,43 
i 59 66118 © aalt r3|6"....23?44 t I8 o 3,48|-+ 0,02 
| 5193| 229/5/7:8"--64 11 5 18,83|-+ o,87]- 
10246] 12243114 2674136 Draconis... ..- e| 1224,42۳ 0,87 
21 2,6 2850020 53/0 |S Denen JL B3 5677+ 1125 
29 9,6 30 15,7131 23/5|4 Lyrae نم ومو‎ 30 15,89|+ 0,45 
H o 55 80/85 23,02 Urlae minoris ٠٠ o 55 10,58 
M 122,015: 352,4| Augeae ۹ 5 236,56|2- 6,52 
: 14 48,5 15 45,116 42,8| Venus +: .د‎ ees] 1545,14 931 
221.٥0 52/7 || 6. 1492| 2 47/4 Sonne د‎ i 
alo8| ^4 7| 5 map sonne 1 حا شم چو‎ ELLE 
25 |12 85 11/٥1» Urfae min. unt. Pol.*-|I2 55 33,82 a Aurigae «5 + 2821 
13 15 3,2115 56,8|« Virginie, و٠‎ 13 15 3,16|-l- OTe Virginis. . 1-28, ود‎ 
5 53/4 114 6488| 7 45/3 Bootis ۰ه‎ 4 6 48,854 9292 Bootis. . . + 28, 17 
15 34 46,1135 39/214 Serpentis "e 15 84 46,03 5 «Serpentis . + 27, 79 
16 14,6 16 17 42,4 18 41,3 o Scorpii $ . g و اه هه‎ oue 16 EZ 42,44 0,00 æ Scorpii Am -+ ay, 66 
2531,0 | 6 55 10,5[85 19,0|e Urfae minoris........ 0.55 9,96 12052! .  28,"oG 
123/55] 5 2 3774 a 53,2 Aurigae C LESE I CST 5 28751|4- 0,52 و صن‎ ` 28, 00 
20- 6,8 21 3,7 22 1,5 Venues ER E سک يک اي‎ 2I 3,68, -- ET 
23 | 5-99 EOSIN] 65/4) Sage نن‎ ie ed 
| aval. ee A odi 
7786 33,3137 6 Canis majoris ..::.:.: 86 33,20|-& 0,07 
25 31/5 |12 55 38,5]85 16,5» Urfae min. unt, Pol.+-|12 55 39,04 
I3 15 3 15 57,8;% Virginis (RTS I3 15 42114 ont 
| | 5547 14 6497|- 7 46/2, Roetern 14 649,88|- 0,29 


mit dem Mittagsferntohre. 33 


Fäden im Fernrohre, Mer. Faden 


s کک‎ 5 im Mittel. 


EE ET 
Das Infirument war ES wefl. vom Zeichen; feine Collimation 
war recht. E Corr. der Uhr. 


d E o n |u Aurigae. „+ 27/29! 
39123,7 1404017,4 41'I1,9|2 « Librae DECHE -|14 4o/17,36 + och, Canis maj. + 27, | 
457,4 1755015) 6 45,1۱ Herculis 17 559,69|-- 0,26 Virginis . . .d- 27, 


25 3 25 58/5/26 52,5|« Ophiuchi 25 58,461 9,241; Bootis. . . + 27, 13; 
85 14,5 37 38,5! 49 5,41» Draconis : 37 38,6 م51‎ 1,05| 2zLibrae „ +26, 80, 
E 21,4 49 56, 5| چ‎ —— i 49 56:51- 0,691 Herculis . 4- 26, 34 
2185| 54 517,55 50,8|39 Camelop. unt, Pol. ..| 54 5,60—- 0,4312 Ophiuchi ان‎ 26, 6 
E 22,1 5 20,8| 7 2214178” -> - 64? Hn m 521,08|d-: 6,874 Lyrae . 
1026,5| | 12 26,5114 28,3|36 Draconis -.........| 0.18 26,421 9:87 ` rap ser 
2I 50) 2359,56 56,5 ^ سه‎ : 2359,34 7 5 E 
27 40,5 28 47,629 55,2; P raeced, æ Lyrae 28 اون په‎ 3 
29.11,3 50 17,3131 25,3|2 6 ` 30 17,59 9,43 
5 2387| 6 54,31 Aurigae 5 238,614 2 
25 26,6 26 23,3|27 20,8| Venus 26 23,24|-- 031 
z 23 | le et 
24]|.9 13,7 IO 16,8| II æ Canis ma 
11316 12 28,413 26 | Sonne 6 11 19,58 t 0,31 a Lyrae T 
36 34,6137 29,4a Canis majoris | 86344514 007 aAurigae. . - 25, 60 
27 41,5 |18 28 4717|29 55,6|Praeced. « Lyrae: 18 2847,89 - O43]. 4 4U ag سرو سو پخ‎ 
29 11,6 30 17/7181 25,6! 6 30.17,92|-- 0,43 4 die 
l1 1248| 5 239/2| 355,0|« Aurigae 5:2 39,24 "Kë 
as wefl. Ende der Axe war 1,05 Th. zu bech, und nach 
Umlegung 0,5 Th. zu hoch. ` Das Inftrument. wurde "donn "es 
kommen berichtigt und nach der Marke gerichtet, 


Bis Jüly 1. 
m = —- 0," 020 
n © o28 
25125 16,0 112 55 23,585; 0,0 Urfae min. unt. Pol ‘T2 5523,38 Cor der Uhr. | 
14 12,8 13 Së 15,591|e Virginis - Ju 15 SSO Virginis E 2 oi 
27 42,3 |18 28 48,5:29,55,9| Praec. « Lyrae 18 28 48,52]— 90 Za 1٠ ps 2d 
‚129 12,3 | - 30 19,0|31,26,4.« Lyrae - 180 18,844— 4 , 
2 o 5533/0 85,44, 5| Urfae minoris o 55 33/62 
Das Inftrument Ichien etwas wefl. von der Marke zu zeigen. Das : 


weltliche Lade der Axe war 0,32. Th. zu boch und nach der Um- |. - 
legung 0,88 Th. zu niedrig. : Corr. der Uhr. 

en Ke 25 ele Peiper. «eremi dion 5599l— , O3 Tauri. . + 25,4% 54. 
1253| 5 2397 855,912 Aurigae 5 -2 89,87|—— 0,05 M Aürigke| oupas 
136 61 37 25 38 [Ven 97 2,68 Olê Bootis £ 25, 


> ١٢ leScorpii 
17 340 | 6 306|19 28,1 (ES be Ae SE a 
19. 51,6 20 48,1 21 46,2 P + i Le Hercu ulis ; T UX 
1 14 6 519 "7 4&3|a Bobtis +۰ "لواو د‎ d 85, 
i ماب‎ ud Bur en, Eo ei alyrae . ck 25, 
RE سي‎ oa yu Pol; pi Hf i z 24 
1248 |17 2494, 3 549 a Aurigae ` 2 40,46 د1‎ get is 
45910 D. 6 4 6,7 & Herculis يداه ای‎ ols de 5 152,39 بحت‎ 0,03 Fy 
26 o4 26 ui patina 26 Gäre 0,08 Se ` (Eegen | 
85373 37414140 4 وهو‎ s 1.87 41,21 اومه‎ 152 i 5,055] 
4427,5 -a 56° 53° 46 2,29 ج‎ 9,0 
48 2314 49 58,59, مه‎ 
52 20,5 x 54. Krieg i 


1" ap. + 25/795 | 


4 


3 29/5 5 22,98|— 6,08 
10 28,5 12 284 14 4 36. gen è 12 28;42|== 0,08 
سم .58,53 1/526 24 و‎ E | 221,577 QAT 
27 42,8 28 49,1! 29 56,9. Prac. a Lyrae er — . 28 Malle 9,04 
29 13/3 80 19,531 Së e Lyrae نی‎ (iE sed. "80 19,44l— 0,09 

f 47 ar په د‎ 1709 85. Wa 21144 32,66,— 6 


TII. Abth. , 9 


Beobachtungen 


Zr VUES QUOISTHCY TS DEE ees: 


lu maoyr TORI 101 


Fäden im Fernrohre. 


: Mer. Faden ; 
Tag. 1. | H. | Ui. - cm im Mittel. oi 
WEE E Hi Li 
261. m |18951/547 ech, Diaconus sen 18751/54,70|— 83 
55/807 |s: 56 25757217 8" - --18?52^ AA 56 25/721— 9108 
55 7 56 29,7157 25,689: 19.9 «|^ 56 29,69|— 0,03 
12 52,0 |I9 15 55,6|19' 267 ۰8 34 reete ne. I9 15 55,48|— 51 
| 25. 35,4126 304|89-- 15 55 resente 25 35,43) 3 
27 40,5 28 34,5|29 29,5|s Sagittae سن‎ 28 34,53 |— 903 
2747,0| 2841,5,29 36,5|Comes -- IO... 2841,36|— 0,03 
34440 |-- 35 37/7136 32,0| Aquilae د‎ ELE 0,03 
344534. 35 3816|36 32,817" - - 12248 نت‎ 35 38,60|— 0,03 
37 7:438 2|v Aquilae "en 37 7:46|— 0,03] | 
40 32,6 41 25,2 42 18,4 Ne SERA EAR ENKER 41 25,10|— 0,02 
45 1,2 45 53/3/46 46,418 —— nenn ( 45 55,3) 902° 
4 2456,7|2551,8|s Tanri هنت‎ 4 24 56,75|— 993 Corr. der Uh 
126,8! 5 -٥ 41/21 چ‎ 56,4۱ Aurigae-:*:t en سم ټس نی‎ DIO a qa a a 
4 23,9 516,3| 6 97|8 Orionis کن‎ 516,33, — 0o,92|a Tauri . . . + 24,"8o 
41 26,9 42 2316|43 21,3| Venus urn een. een. 42 23,61|— 0,03 Exon. ^ de 24, 42| 
f e D 1101118 . . 24, 5 
| 27 E e a E x Bp }Sonne CH و‎ «(| 6 23 put 0,03 äer EM o9 
2512,5|12 55 24/5185 5/5|« Urfae min. unt. Pol. --|12 5524,38 9 16. . + 24,742 


Das Infirument {chien etwas well. zu zeigen... Das wefl: Ende 
der Axe war o,20 Th. zu hoch und nach der Umlegung 0,45 Th. - 
zu niedrig. | 


129 14/4 |18 30 20,5|31 28,2) Lyrae nennen. T |18 30 20,65'— 0,04 
| 28 |25 54,1 | 6 26 5007486 N sonne هي نن د‎ = i 
| ea 20 29 و‎ e1 ٨ zb وسن‎ BE Corr. der Uh | 
25 33,6 |15 26 31,927 31/5 Coronae اا‎ 15 26 32,00|— 0,03 "Ee s UAI e iai | 
|] 133586) 3450885 442e Serpentis---- 34 50,90|— 9,021; Coronae . + 23,39 
l 16 17 47,3,18 46,0la 90017718 {eneee ereere- 16 17 47,25|— Gul Serpentis . 423, 13 
31 6,5| 4 77. 95 165 unt, Pol..| | 3238/95|d- 9,0212 Seorpii . -+ 22, 87 
126,4 |17 2 42,2| 856,514 Aurigae "Ir 7242,13 + oor|,Aurigae . 4-23, 31 
5 97 5 544 6 49,1 Lierdulisioes. oes b. a | 5 54148 —+:0,03!, Herculis , + 22, grl 
25 921. 26 2,4 26 56,41 Ophiuchi-........... 26 .2,36|— 3 ¢ Ophiuchi . لا‎ 23, 068 
57 32,5 |23 58 31,359 31,2] Andromedas -........ 23 5831,33) - 0,03 a Andromed. -L.52, 92 
25 56,0 | © 55 32,0185 44/5|s Urlae minoris: ----...| 0:55 33,96 Us CER 
1 28,5 5.243,93 58,9|« Aurigae An -ت-ت‎ 5 24301|— 6,05|- 17 33 ..=+ 28,708 
: 35 18,1 6 1175 ß en et 5 18,09, — 0,02 Corr. der Uhr. 
| 29 |30 6,31 o1! I5 LIE... Ze 1 از‎ Aurigae ^. -اروونل‎ 
1” m "e ES 1584154 ور‎ z7: trist 6 82898 — و د هن‎ 24 
25 24,0 |12.. Wol|kén.- Je Urfae min, unt. Pols--|12 55 33,89 a Coronae , + 55, 46 
25 345 15 2633,127 3454. Coronae ٠. دد‎ F 115 ۵6 33/08|— 9/13 |« Serpentis ې‎ 22, 26 
33 59/6 34 51,635 و4‎ 11 Serpentis--:-*^^ °° "rt "3451,77, 9092| Aurigae ER 22, مه‎ 
I27,4|17. 243,6] 3 58,2f Aurigae unt. Pol, 17 °243,47\4 0٥٥ Herculis ~. +21, 983 
5 1,6 555,3) 4 user SAN, d rb 0,083 # Opbiuchi. +22, 15 
^ ms Bi 1 FE »)نان‎ "seen ,27|— 0 De رول‎ rn 
ae USE oo ووي‎ 5:28 28411— acd 13" 15 ed “+ 22,30 
0134 13,2 | 6 35 9/9/36 zéi E EL E "5 35 t2; 
3° Bëss) 372712138 bat SE ' 6 36 1876 0,03 
II Yılır 12 37e 5090690۰ 11.111 12 3,59|— 0,03 
25 250 |12 55 37 و8 ام‎ 6,0|« Urlae min. unt. Pol. --|12 55 34,89 i 
I3 15 9,7116 ۶6 Virginis- ٥۰په مه‎ 7 13 15 9,76|— 0,01 
128,6 17 2442| 3 58,5% Aurigae unt. Pol -.--- 17 244,194 0,01 
5 3 556,3 6 51,0,& Herculis هوو‎ te 556/23, — 0,03 : 


mit dem Mittagsfernrohre. 


© 
9 


Fäden im Fernrohre, Mer. Faden 
Tag. I. 


T. | ES CO 


Jeng sund Tote vgı6 SÉ 
| 


" L aM: 
go astu ووناور‎ «aeos einen 11726 Adel اوه‎ der Uhr. 1 
35 21,3 37 45,440 11,5|9 9٧5 37 45/25|— 9,091, Vi D 
44 31,4 | 46 6,3147 428.8" -  -56^53' 6 — 0,06 er j "t E a 
4827,41 50 24151391418 Weeer gë Herculis . A 37 
52240| BE 11,6[55 56,039 Camelop. unt. Pol, 0,031. Ophiuchi . ې‎ Säi 
327,5 118 5265| 729017”: - 64? 11! l Ji A 26,98) Ojo8is Lyrae. „i + or, 
Io 32,5 12:32,3114 34/3/36 Draconis 12 32,35|— 0,08 y Aquilae. . + ak, 
21 11,4 = 5,3127 77 24 5,647 O,TT|a S 20, 
27464 | - 534130 éi -— e Lyrae 28 53,22 — 0,04 8 , 
29 17,8 = 23,4131 30:61 Lyrae 30 23,39|— EES 
42205) 7547 365 E osa. | 445727|— 17" 48. } 21,14 
148135,0 51 59,655 26,5 50 e 51 E, Të 
١ |. 5629,657 257 8-2 56 29,76, — 
56 33/5/57 2917 8° "m *19:.0 56 33,69,— € 
12.56,3 119 1559,8,19 37۰8۰۰73 34 15 59,82|— 
124 4»6 |... 2539,5/126 9:905,8 -- «| 2539,56 — 
27 444 28 38,429 33,418 Sagittae en 28 38,43]— 
34 48,1 | 35 41/6136 35/74 Aquilae مس‎ 3541,50|— 
27 50,7 28 44,9|29 39,6|Comes 9? I — eri tar 
9449,3|. 85 42/536 36,67-8'^- -12949! .. ا‎ 3542,50 — 
3 38 49jy Aquilae ۶ 37 11,12|— 3 
4036,3 41 231142 6 41 29,00|-— 0,02 
45 5,01  4557,83|46 68 45 57,27,— 0,02 
o 5537,0|85 47,0|z Urfae minoris o 5537,05 1 
i Corr. der, Uhr. 
1 |3822,6 | 6 39 19,5140 16,8 یا‎ 
40 40,7 | . 41 37,0142 346 di Sonne 6 40 28,21. 908. Ces 7 4 20,121 
Das welche Ende der Axe war 6,13 Th, zu hoch, und nach der. Noe . + 20, 25 
Umlegüng 0,38 Th. zu niedrig. ^ Das Infirument zeigte | N —— | A 20, o6] 
0,48 ófillich von der Marke; feine Collimation war recht. 0 . 4-26, 
29 18,3 |18 30 24,431 32,0 ه‎ Large e 24,45 — 0,04 SG BS e Ar, 
I9 37 12,0138 TM Aquilae .. 19 37 12714 6/931 U aen ردت‎ Srel 
40 37,3 41 29,8142 2 : 41 29,82|— 0,02 rop Io 
45 5,7 45 57,9 46 "s e e هوه‎ 48. 2|7745 57,98.— 9,02 Bis July: 1o. | 
4 1,5i= 6 w 9105 ae | 
Pr — وور‎ n = +0, 030 
1340 "a RENE A, weesen 5 2 48,50| -- 9,21 
4 30/8 | | 677 "o" 523,65|-- 0,18 Corr. der Uhr. 
PREX ~ "le Aurigae + 16,95) 
6 |59 3,5 6 59 59; 2 12/31) Sonne ريخ‎ 17 i 8,42 X" EN rionis a 21| 


| I 207| 7 217,1 8150 bg U a m 
| 4 25 4۱ 2559/1 ae is DOE 25 8 E 0,19 TAR 3 Eod o8 
5 2481| د‎ . ja Aurigae en < 5 48,10 ae rr. der t 
| : 4 E 523,6) 6 v ROripnig. una | ir | Hl, Tauri. . +$ 17,43 
44 544 45 471 e : 5434| + OD Aurigae S ar 17, 38 


117.54 16:3! 56 1,2139 Camelop. unt. Pol. -.|17 54 16,15]4- d vial g Orionis . . 
8810. 18.5305, 7 310677 + -64°11 : |18 53032,-- 6/25|- 
19868] . 12355 1437736 Draconis 12 35,69|-- 0,25 
24 8,527: 6,34 —— eee. - 4 8,89|--- 0/28] ^ 
: 30 42٣م سنوي ا‎ essi chos 2856/72 4 11 ن1‎ 
30.473131 34/5|a Lyrae 3٥ 27,99|-+ oan: 
E vi 0,3/47:89,0|7?^ - - -70?3.5/! e ` 45 0,221- يه‎ 
52 2,215529,650. iu. a 8,17|-- 8 
56 33,6/57.29/3|7- 8" * سرت‎ As det KÉ 6 33.544019 
56 37,5157:83,4|8° "419 0. EE LI 9,19].: . 


2 


‚Beobachtungen 


Fäden im Fernrohre. - Mer. Faden 
pu. cr | m ٧٢ د‎ am a Mite | SEU 
| n " | DH a n " 

7 i13 8,9 |19U 16! 3,1/19/10,07-8- *:73 34^ 19916 3,13|H- 029 Corr. der Uhr. | 
24 49/3 u EEE o 2543,15 F19 Tyme . ` 17, 35 
27 48,4 | .. 28 4274|29 37,3|8 Sagittae 5*7 456 28 42,344 9 y Aquilae 1 T 17 St 
27544| . 2846,5/29 4315| Comes. dÉ 2848,44 + 019, "t E 9 18 
|34 51,8 | 35455 36 39,619 Anen 35 451274 941905. Iu 14 
34534. |. 35 46/636 40/3/70 - -- 12748 «s 8546441 0197 y ا‎ — 

37 149138 8,317 Aquilae e 87 1474|+ og 19 24 rk 17,"295 
40 40,2 413274142 26,209 a ٩٠۰٥ 41 32,58|d- 9 1 
dë: DÉI 46 OOS — MM 46 0,85|+ 0,19 

8| 716,0 URL Ge e, een.‘ 

m d IO 29,0 Wolk. Sonne 3 | 7 920,654 0,20 Corr. der Ubr. 
25 35,5 |12 55 00 & Urfae min, unt. Pol. ..|r2 5545/03 r 
25 14,9 |17 26 7,6 27 2,3 Ophiuchi EEN 17 26 7:914 0,19 a Ophiuchi zk 17," 3I 
27 50,2 |18 28 56,830 4,4|Praee. a Lyrae ........ 18 28 56,68I+ o,21|# Lyrae - - 417, 42 
39 20,5 302753134/5|s Lee ee er 30 26,924 0,21| 5 17" 58° . + 171365. 
87 76| 49 Set 8 1|Mond ess IRJ 40 7,23|4- omg 

9|2115:2|18 24 90127 6,4|« Draconis: -::--- 18 24 903|-+ 0,28 
27507| 285718180 5,3|Praec. a 8۰٠ 28 57,32|-- 1 
29 21,2 30 27,6 3I 354 77 Lyrae . T ege SE ege مه‎ 27,62 + 0,21 Corr. der Uhr. 
4245| 45 005147 398|7" To سوق‎ v v n 45 9155| F O?7 la Lyrae. „4 16,473 
48 3914 52 2,2155 29,5,50 Draconis ددد‎ 52 233۱۳ 0,30 y Aquilae . -- 16, 71 

56 34,257 29,6|7 -8?- -18?52!« «7 56 33/99 |- 26 .. + 16, 70 

M m 56 38,1157 33,518- -=° I9 0۰ 56 37,07 -+ 0,19! [ æ Capricor. Je 16, 63 

13 9 24 |1911,97-8---73.84 7-5 19 16 3,65|d- 9,29 ma 4- 16, 78 

|24495| 25436126 38,718° 15 55:5 -| ^ 2549 57|1- 919 aCygni. ېت‎ 16, 97 

127 48,5 |... 28 42/7129 37,418 Sagittae ee 28 4250 3b 919) FOU i Te Ss d 

27547|  2848,9|29 43/7| Comes gp 2848,70|-- og 19 47 > F 16/75. 
36 22,9 38 9,3; Y Aquilae .. ^ sre t n ng 37 15,57 سل‎ 0,19 

140 37,0 41 36,5142 36,8, Mond ۰.۰۰۰ WE UR. 41 36,37۳ 0,17 

45 3 46 1,3146 54,48 Aquilae اا‎ 46 1,31|+ 0,19 
618,5 120 711/4 8 541 e Capricorni ++»... 20 7 er مي‎ 
6 42,0 7351| 029/012 a  ———— .ددد‎ 735/1۱۳ 8 
84 543136 8,61 Lët 34 54,30|+ 75 
38555| .8959/54I A nen 39 59/47. d- 0,21 
48 56,2 „50 39 1 y cb دوه‎ e € 9 هه هوه‎ d oS EE 50 411i 0,21 
151 16,8 | . 52 22,8153 39/9|7- 87 --389 4۰ 52 22,76|+ - 6,21 
54 35/0 55 41,7156 46,57? * ^ - 37 ës 55 41,564 0721 
57 18/4 | 58244159 31,461 Cygni °°°... 58 24/29۱۳ 0,21 
66/6125 A AE e روي‎ e 27 711734 0,21 
8502 956,511 7٠ KEE 9 56,52 - et 
2410,8| 4 25 45125 597/6 Lauren ttn 4 25 4647 1 
ER EE 4 4,68 Aurigae-. ten 5 248,99|d- 921 coit. der Uhr. 
1.4319 5241| 6 806 Orionis n | 524/21|d- PIA Tauri , . . + 17,“01 
sp وو لااو اود‎ ON Some TT, 58. 
, r , o 4 dch d 9 6 2 2 rıonls . . i 
17 4413 18 46,3| Wolk. ) Sonne t AA 32/21 + 20 Bang 2 1 > يک‎ 
2687,5 |12 « Urfae min. unt. Pol. Je 55 49,18} 7 +1 laLyrae . 1:16, 68 
6 5i|i4 7 92 7565| Bootis e EE 14-7 0/23/-- otg Aquilae; د‎ H ^ E 
as Infirument zeigte 2" öfl. von der Marke; feine Collimation عا‎ .. + $6, 2 
war recht, E Los 1.56, ER 
[18 go 27,7|31 853|« Lyrae Eee. ee r8 3o 27,661 0,21 & Cygni ARUN "4 ec 
36 23,3 |19 37 1515188: 9r4|Y Aquilae نې‎ 19 37 1571, 4019| "ue 73471667 
40 41,0 422 Ofen vires lesen ده‎ 41 33,27 4- 0,19 4 3 . e 7 
: 9,4| 46 1,546 Si ې 8 )1,4 46 )هه حست‎ 09,19 


mit dem: Mittagsfernrohre. 53 


EE ha هېه‎ mn nm ne ni 


Mer. Faden 
"im Mittel, 


: Fäden im Fernröhre. 
I. | IL, | TIT. 


Gefime, 


" ٩ 
EC po وه‎ 8,6 o Cygni I vele o os o.o. u Nene E - 
37 5 38 5,839.15, | Mond iso <- desse IR] 138 r574 +o 
38 5  39597]4x بد‎ Ce 28 5977| F سه‎ ` 
1 48 56,0 ¦ 0ق‎ 43 po oloo eò dd oo ao . ^ y 
| 151168) 52 22153 2917 28. 138? zn... E 
| 154357| 554u7]5449/96-7:**137 56-5 - M 
li 57 18,2 58 2416159 31,6 61 Cygni DX OS E 
6 6,8 lat 7123,21: B38,5/m ^ e een 
8 50,4 | 9 56,6 هههپ واد ووو‎ Se ROR ES 
15 as nz | 7 3643/7187 4077 a besser. ا و0‎ bere E 
| [38 37| 8 21 39.5615 همه ې 37.5166 دور سوه‎ m- oos | 
12 55450 |35 19,5|# Urfae. min, unt. Pol. -- |12 55 اېم‎ || ^ = 1 
I4 21,4. |13 K SZ 16. Aie T Dr „1135 80 IECH + ott Corr. der Uhr. 1 
47 4 59/7558: Boots e 14 59, ‘0,0 Deer EP aper meng g 
| 132,7 |ı7 2 48,1 e e ‘Aurigae unt, Pol... ٣7 p ais Virginis. s f KR 17/18 Y 
5 6,5 92 654,6 egene E eerste ei 6:007 4-6 ele Bootis sta 17, 32$. 
25 15,3 | 8,4127 52,5% Ophiuchi .. baud es n 8,37| + 906! & Aurigae. i Pg I7; o8 f 
37 49,7]40 15,3|» Draconis نن‎ seo 7.4878. — 023. ix Herculis `. Lt 16 | : 
| Wang) 461038/4747,099 56535... | 46 10,29 — oro ۶ Ophiuchi + 16, 97 
| 48 5 50 6,4514 Draconis .. E DELI e. - 6,49]— مه‎ Le, e + 17, 04% 
5228,4| — 5415,9,56 0/5/29 Camelop. unt. Pol.-.|...54 15,64 + orgıl? Aquilae l. + 16, 61 
| 3 32/0 |18 539,8-7.32,3/7-8? - -64? 11^ «e 18. 580,89|— o17|- ` +16, 88] 
10 36,7 12 38:4|36. Draconis... ensis 0012 36,29 اوه‎ —— BE EA 
| Sr 15,5 24 AES en ون‎ una] — A4 انېو‎ 1 -——T i es z 
| 27 50,6 28 57:3180 Af Praec. æ Lytae - nn. 28 57,1 1 
29 21,4: :39:27,3|81.35/2 |a. Lyrae پا رووا‎ Got E 
455047 do 2799 351... ne سا‎ AR 1,1711 7 
| 48 39,7 52: 3 55 6 Draco ig » 
| د کے چک‎ 56 337 S2294 7:: To نت لچ‎ EU 5 
BC BL 56 38,0 7:33/618 سه‎ 119 o ههه هه‎ 
| - [11 59,5 1٥٥9 15 36619187 59 Onis ee. MA E560 - 0,38 
1244915 | 254316126 38,6 +... beet. 224204 LE oe 
H 1274815 28:42,6|29 37,61٤ Sagitttie sS c5... 284 42,54. A د68‎ 
1 ` 187 54:9 8494 29 49/6, Gomes;9 30? ss.. unean ul. 08 48,944 ‚0,05 E: 
ړم‎ 4335 QS 41727: gm: „12°48 sS Ka < 85 46,74. CS 0,06 ei 
d i3 15,3.38- و مه به‎ GE" 7 15,49,4:0,0717.: دد‎ 
| 66 42,207 — H 88/08 Los) ti 
E GIU ê ` Shs E 35 


16 |39 50,3 | 7 40 4644 "cs er 

42 6,3 43 23485 E Ee, (oh ره ې‎ 

25 36,0 |12 55 47585225 "Urfae. Git. unt. Pol "dio; 185744] - 

14218013 .15 13/916. 781e Virgitiisges essent Hg 15 ۱398-017٤ 
E 


1-٢ Das ument peige 1,40 : oftlich vom پا تر‎ Teine سب‎ ach i 
EOK c war ricbtig t sese : = (g2.1 
| WE 2 14 6 597| 756a Bootis hu. 6597 id ag * 16, 998 
132,7 |17 2484| 4 43a" "Aurigae' unt. S EON ii d. 2 86 Ae ERU: “+16, 9718 
‚5706| 6 oj 6.552 om Herelio سا د‎ ssu dios 6.044014 DOG - + 16, 83| 
26 -8/2|27-- 2,4|a Ophiuchi- acess ss «ape -i26 Ban + 006°. +, 1 16, Kal? 
۱ 35 2451: az. 48,6 40. 15,02. Reasona I . 874840 oai, & agi -- 16, 88] 
4435»4| 46 1009/47 4715 ën... «56 ^89! ees meje 146 160,33:— 0,19 ge Lë 688 
| Lo 3174 50- 6,4 5143,8|§ Draconis: ** ee 350 6,39 0,10 Jo ygni. p? H + 16, 97 : 
H 8 GC Le ët ve 56- 1,3139. Camelop.unt-Pol...| . 5415,98 4«my3r|.- 18": 5 [4 16/497. 
| [8306/18 5305/-7325|7-8"-:*64911 4] -H8 580/72 oA i : : 
10 36,5 12 35,9 em {Draconis . a HERE 3E 3616 ort k 


Eme حم همس‎ g cde NUNT ` weg 3 " T d 


DL Abth, 10 


‚Beobachtungen 


Mer. Faden 


Täden im Fernróhre, 
im Mittel, 


Por LA dps. 


Corr. 


m m 
A 18"24/ 9,26 — ۴ 
28 57,12|— 0,01] -- 
80 27,58|— ه٤‎ 


aris 18U24/ 9,3 274 65 x Draconis: . 
28 57,2/30.-4,9| Praec. æ: Lëe ; 
30 27,531: 35;3|a Lyrae 
453 40,017" - - 
52 = 5529,8|50 , reste 
56 33,657 29,5|7-8”- :18°52 
56 3717\57 33/68 - - = ° 19 o 
19 15 36/7|19.19,4|59 Draconis. 
25 43/426 38,518". - - 15°53° 
28 42,729 37,31 6 
28 48/8|29 43;3| Comes و‎ 10" 
I9 35 4515136 39,8۱4 Aquilae 
35 46,6|36 40,9 7^. - - 12°48 
347 57 Aquilae 
41 35,3142.26,4|2 = 
46 11465498) —— 0e 
59 16,6160.21,8|: B Cygni cl 
20 4240| >° 169 Draconis ۰٠ 
711,3) 8 54|I æ Capricorni 
7 35/31 829,512 e 
34 54,636 - 48 e 
39 597,41 4۸ 
59 3,9 we 
SR 22,4153:29/7|7: Dm, , 287 - 
5 55 41,756 49,816- 7m -:37 56 
5824,5 59 31,7|61 Cygni l^ 
2 DR 8 18;4|7 $ 
956,617 4/8۶7 نه‎ 
5-2 490) 2 47 a Aurigae 


16 


35 46,67|-- 0,06 M 

37 15,49 + 0071 

7 څ 33/51 41 

46 1:38 0,08] 

هه 16,80 59 
- ]040 424,35 
8 12 + 11/31 7و 
: 9/12 +|73537 

31م —|54,64 24 

3959,63| ok - 

50 3,86|— Got: 

52:22,46|— 0,01 

55 41)62|— Gëtt: 

58 24,52|— مه‎ fT د‎ | 
7 11,86 Gott Corr. der Uhr. | 
956,581 مه‎ h ; 

5 248,86,— 0,04: Aurigae 2 ‚+ «69 

'524,08|-- 6,11 :g Orionis ; + 17, og 


44 5475F O0 


— 


43 52,0 
46 3 
36 22,3 
40 4015 
45 9i! 


47 402148 1 
9 37 157,38 9r Aquilae, ., 


k 137391: ee í 


St ID .. 
4 38,8 | 
19,2 


3 29,8|7-87- -38? 7' 
15 37 56 

58 24,3 59 32 61 Cygni: 
6 67 3 Z 11,6]: 817,8| 
8498|. 956,4 170 3,6|e 


| | 18 147 53,8 | 7 48 "T Sonne Ew ad 


5 I 2 
25 | 12 Ze E. Ze 21,0|« Urfae min. unt, Pol. 
H 20,7 I3 15 13,6 16 7,4|u Virginis . de enen ee tsy 
ê p 6 59,6 2:558 e Boots «ene 


. 55 41 ستا46,‎ ojo1| ^ 
7758 24,46|— 0,01 
21 سوق ووك‎ ott 
par N G iM دې‎ Sg 0,01 


Corr, der! Uhr, 
mn M : 


Shi A AS EE 


a Virginis. 

t wi e 
7.49 5747+ 0104 وي سېا‎ 
12 هو 6وو‎ Re, 
An 15 13,551 45 ojrx SCH, A 
14 KEEN 


m 17,54 1 
+17, 45/8 
-+ 17, 25 


1 Das Inftrument zeigte-2,“9 öftlich vom- Zeichen. 
€ 140 404 |19 41 32,7|42.26,2|@ Aquilae : « 
"145 8,9 1 t 46 0,8146. 7677 —— اه هه‎ nr 
83 41,4 |20 34 544136.0 8r4|2 Cygni 
38 55,1 39 59/2141 944 —— 9. 


په + 


Ing 4135,75]-- ojo7| ` 
46:.6,85| 4- 0,08 
20 34 54,24— 0,03 


39 59,18| 06 


oke me = cm 


mit dem Mittagsfernrohre. 


39 


July; in 6; 


piden im Fernrohre, e Mer. Faden | 
F Tag F | IL | wi Geftirne, im Mittel, Corr. 
"n n 3 " " 
18 |48/55/5 |20U50' 3,7 p | Cygni «enne ٠ |a0U so 3,66,—- 0,02 
5116,4|  5222,5|53/29,57-8? 88° 7^ terres s**| (52 22,36|— 0,01 
54357|  554L515649)4/77^* 1:87 56 ٨4 5541,42.— 0,01 
57 18,8 58 24,1 59 31,2 61 Cygni ودوووورووووووه غ‎ 58 24,26 — 0,01 
6 67121 711/7 7 51 هف وغ یو یغ ې‎ 21- 711,63 — 0,01 
8 49,9 9 56,4 il 3:6 De CC CECR EE e 9 56,19 — 0,01 
19 12 55 4715185 23/0 Urlae min. unt, Pol. - |12 55 47,38 
14 20,8 |13 15 13,6]16. 7,1 4 Virginis: - ee 13 15 13,48 ۳ 717 Corr, der ht 
14 6 59,4 f & Bootis هه ه غ‎ brass n n 14 6 59,40|- 0,04‘ 2 
1324|17 248,4| 4 2,617 Aurigae unt. Poli ii: 17 248,304 O21|» Virginis. د‎ + 17,"60 
5 1 5596| 6 5462 Herculis. دب‎ ir eses: 5 59,74|-- O/o6|a Bootis .. + 17, 56 
2514,4| : 26 7,7|27. 2/0|* Ophiuchi. e 86 7,74|-- o,o6|a Aurigae. «+17, 58 
85 24,3 37 4714,40 14,5۱٨ Draconis een 87 47,76 3z 0,23|«Herculis . 4- 17, 40 
44343| 6ه‎ 9,447 46,48» + -156953 «nns 46 9,39|— ortola Ophiucbi ...-- 17, 58 
48 30,6 50.517151 42,815 Draconis en 50 7,73|— O toje Lyrae <e + + 17, 78 
52277 | 54 15,5155.59,889 Camelop. unt. Pol, “| -- 54 15,04/FO,31lr Aquilae.« + 17, 50 
330,8 |18 530,0] Wolk. 7:8” 64° 1 ee 18 5 30,30|— 17a, — +: a} 17, 49 
10 35,7 12 35,5|11 37,6|36 Draconis. ٠٠٠٠٠٠۶٥ -123546|— )اوه‎ — .. 4-17, 48 
21146| 24 797. Ho --———:: 066 اه‎ + 24 8,16|— 9;31|ra Capricorn, + 17, 31 
2749,7| 28 56,630 4/3|Fraec. e Lyrae. عا 56,42 28 و‎ oyo1|2& +17, 35 
29 20,5 80 26/7/31 34,5|* lyrae د‎ bd uo 26,78|— ههه‎ Cygni .- + 17, 33 
42 24,0 45 )وهو 7ه‎ #٣۰۰6 35 rn dë 44 59,95|-— 0,26 U, سل‎ I7," 
48 38,9 | 52 2,2/5529,0|50 Draconis een 52 2,00-— 0,38 porem oo) 
57148| 59 Bj 0450/8 9 Aen, Pol. | 89 0907 080 
57 4215 59 28,5; 112,018 Lyncis f... 59 29,03:4- 6,30 
15 50,4 |19 18 47,8/2149,2|r Draconis ودن‎ 19: 18 47,94]— 0,32 
24 4913 25 43,026 اوه‎ SESS ۰ T 25 43,04 ¥ 0305 
2749,٩1 28407293713 * Sagittae "e | 8842,00|d- 9/65 
27 5440 28 483129 4315 Comes ون ونو‎ *| 28 48,24 + 005 
4516| 35459136 39,71% Aquilae ٠ dE . 85 45107|-+ 0,06 
34 52,6 35 40,6|77 - - واوو لا له‎ d 85 46,14;4- 0,06 
87 14,9138 8,8 y Aquilae PLI (e TN ve" ASTA 37.1499: + 0,07 
£ £s g 82:8142 Boolean sre 41 32,51 / بل‎ 0,08 
5 87 6 o Erw — tM Ie 6 o 0,08 
58 12,6 | 59 16, E ES... T. 0,00 
o 505 go 424/9|* ^ — 169 Draconis: enen 20 424,10|— 0,4) 
7 19,9; 8- 518 apricot ec: 7 10,91|-- 0,12 
6 41,4 7347| 82922 * S 734744 :ده‎ 7 
33414| 8454436 8,6 æ Cygni ** 84 5431|— aros] x: i 
38554| 8959241 äm —— 39 59/07, . 6 
48595|-. 5O At 2 EE S Zë E 
51163|  52224315329147*8^-*38^ 1 ' |` 45222,22| — 6,01 
54853] 85 41,115649/5/6:77**37 56 ^^ | 554519 0701 
57-154 |- -58 24059308 61 Cygni ee 58 23/96 — get 
516,4 ët Eege oil eon + 21 reg 
-8 6 : Ir: ‚66 un ٨۵٥٢ ٥ ورد وڼ ان د نم سه‎ . 95 192 => 0,01 | $ 5 
| 2 äer e - سا‎ ^ Co. der Uhr. 1 
20 |36 22,2 |19 37 15111389 8,٥7 Aquilae ب رون تل ]14,84 37 19 دننهد........‎ MÓ9À 
40 39,9 41 3273142 25/9 nn Rn ae J3 4132,35 ede 007 y Aqgitlae 4 T =. : 
45 87| 46 07146 53/8161 om |: 46 17: تل‎ 54 te EXP 
59 31,4 |20 *E24,0]8-9.--2(1?38' 3: “120 027,t3l-- gail erai LE سل‎ i7 52 
7 ET ` 2 58,6 3 55,4 18 Sagittae, METETE | P 58,76 + 0,04 EI yen: ® Ly 44 
71714 8 12,8| و‎ 9,6|B?* -« moo 51^ i e nn J :812,9|2- ه‎ 64 19" 55! . t 7 
33 414 | 3454,1360 8,3 2 Dron, . 84 5411 + 10003 
33 41,4 | 39 ëgeiMt dréi — te ns iib 8959119] ^ 0400 


suf Beobachtungen ` 


Fäden im Fernrohre. 


Tag. ` 


r "n 
20 |48'55,4 |20 50 3/7 


52 16,3 
54 35,6 
57 18,4 


6 6,4 21 


8 49,8 
44 2,1 


"21 |59 5417 
2 10,5 


I4 20,6 
6 38 


| 


| 


I. DI. 


ده دۀ د ۀ ؤا 


v Cygni 
52 21,9|53/29,4/7-8" -38° 7* 
55 41,256 48,3!6-7 : --37 56 
58 23,9159 30,8161 Cygni ns 
7 11,4! 8178r 

9 56,1111 83/617. —— 
5 44 54,445 47/714 Orionis ° 

7 29 21,0 ` jæ Canis min. fehr blafs.. 
8 O 5018|. 14771) E »هه هو د دوه ده ؤ ده خم‎ 

3 3 4 207 Soie 

12 5551,0,85 25,0|« Urfae min. unt, Pol. -— 
13 15 13,5|16- 7,2|a Virginis 
14 659,2| 7 55,4|« Bootis 


n 


——— 


Das Inftrument zeigte 1,75 öflich vom Zeichen; 


57 148 
57 8 
15 50,8 
24 48,6 
27 47,7 
‚127 54,4 
34549 
34 53,9 


40 40,2 
45 3 


59 31,3 
7 3,6 
7 1717 

38 41,5 

38 55,3 

48 55,4 

51 16,5 

54 4 

57 18,4 
6 6,3 
8 49,7 
4 313 

13 22,6 


28 41,8/29 36,6,« Sagittae 
28 48,0129 430 Comes و‎ 10" 

35 44,8136 399516 Aquilae «enn 
35 45,8[36 40,5|7"" - - - 12? 48/ 

37 T45 387 8,3 ۷ Aquilae - موو ومول‎ 

41 32,3|42 25/4 | 

46 0,6146 68 

53 4615155 6 


35 58:5 A 15,5 2 G Cygni DNR NERT : 


8 26,6 DÄ 23,6 gmn-..nr g8 
7 5951 8 5515 18 Sagittae ONE EC هوا‎ 
8 13,4 9 9,6 gu 2 den 
34 54036- 8,412 Cygni "nn... TT 
89 59,0|41- Ai — 
50 331: Die Heer EN 
52 22/253 29,2 7:8n.. -382 Ka 


9 56,011 76 
5 5 23,61 617,0|8 Orionis : 


Jos 355294 ¢ 


ß x 
Baseng E 
ړا‎ EE 


y zn 


59 4 i 

52 21,7:53 2817۰8۰387 7' 

55 40,9:56.4812j6°7: "137 56 

58 23,8:59:80/6| 61i Cygni. E 


n 
20U 56! 3,61 


Mer. Faden 
im Mittel, 


" ۱ 
— 0,02]: 
52 22,09|— 0,01 
55 41,26!— OjOI 
58 23,92 نت‎ ٤1 


5 44 54138); 0,07 
739 2105 0,08 


8 158,314. 4417 


12 55 50,04 

13 15 13,41) + 1 
14 6 59,09|+ 0704 
‘feine Collimation 


Cort. der Uhr. 


à Orionis , . “127,078 
z Virginis , لتا‎ 17, 64 
æ Bootis. . ET, 850 
y Aquilae. . + 17, 96! 


erp 17, 648 

79 ,وله ا اي 
e. 17, 51 |‏ 
d‏ 17,"73 + . !1677 
«eb |‏ 


t9 1848,131— 0,321 
25 4280| 9,95 
28 41,74|+ 0,05 
28 48,10|=F 0,05 
35 45044 0,04] - 
3546,07, + ooël 
87 1454407071. ب‎ 
41 32,28|d- o»o7 |... 
46 .0,45|4- 6,08 
53 46,22,— 06177 
55 53,71)— 0,06 


89 5908| 1.900,01 ين‎ 
50 8j41|— 0oj,o02[.-- 
52 22,19| ojot 
ما رن وې‎ 0,07 HES 
- 58 23)92|— 11 
21 711,33|— gett: 
9 55,92|— 7 
5 523,61|4d- Be n 
142177|- سه‎ ` Oorr, der Uhr, 


ROrionis-, +. 17,468 | 
a 070416 Tauri . . 7 : 
8 0,07 a Bootis.-. ٩ + 18, 09- 1 

zt 07yAquilae | zak: 
46 Orq! OOF. d ai 

20 3454,142 0,0318 ——- . 
u 59/771 . 0٥٥ Cygni : 
H 8,17 | تی‎ U «als 7. ug, B 
55 21,66|-— een, "+ 93: r^ 1081, 
5541,121—5 9j01| .;; 
` 59:23,82| — 17 


Fäden im Fernrohre, 


mit dem Mittagsfernrohre, 


July i8 


41 


ı 6. 


Mer, Faden 


gl mr gu E See im Mittel, 
"m n n - "n " 
ادو‎ 6! 6,1 " 7110,7| 817,7|r Cygni 4۰ ..+1210 7^ro,06|— 0,01 
با ر فف‎ ue EE 9 55,72|— 5 
23| 6 32114 6587| 7 550 « Bootis .............. |14 658,59|-- ojos]... Corr. der Uhr. 
Das Iníirument zeigte 2,"4 öftlich von der lih ke. a Bootis + I8, 32 
83 497 (20 34 5319|36 8/4|« Cygni- s ۰|20 84 53,84|— 0,03 deer 52 xq» Bei 
38 54,8 39 58,6. At 3/71۸ — e n 39 58,60 0,60 v. ? “ur 177 9 3 - 
48 547 50 2,9 Vi و‎ dee » ره‎ su nem 50 2,86|— 0,02 17-21 + 18,075 
51 16,4 52 21,653 28/717: 87. 389 7^... 52 21,79|— 0,01 : 
54 34/7 | 5540/6156 475167۰۰۰۰37 56: 55 40,49|— 0,01 
57 1715| 58 23,659 301468 Cygni ===.. 58 23,39— oot 
6 6/3۱21 7112| 8175r = t: 21 7II1,23|— 0,01 
8 49,4 9.556 1173767 ` MER Cee 9 55/75|— ٥٠11 
24 ler 49,6 = 28 56,1 Deg e Lyrae e 18 28 56,02|— 0,01 
29 19,8 3o 26,4 31 343 & ip Se sie tes KEN 50 26,38 سا٢‎ OT. ٢ 
33 5 3439586 1177187۰۰۰۰55 اوه —|39,62 34 مق‎ Corr. der Uhr. : 
42 06 | 44 59,4147 38,578” 70,35 re. 44 59,25 — O26l;Lyrae .. + 18,415 
48 37,7 52 0,8155 28,3'50 VEER, warnen | 52 0,90— 0,88, Aquilae. . +17, 981 
47 147 | 59 Or5| ويي 5 689۰۰66 مهه‎ A 59 وه‎ re. ox +18, 231 
57 4215 111,718 Lyncis Junt ves 5928,15 4- 0,3018 —— 8 که‎ 18, or 
15 498 |I9 18 4714/21 46,2|r Draconis سب نس‎ 19 18 47,27 | — 0,32 aCygni . . . 4- 18, 24 
2448,5| 25426126 وق 15° 718۰۰۰ رق‎ n nn 2542,57|4- 0,05 Lait E E r3 
2747151 28 41,529 36,318 Sagittae ٠ 2841,40 اوه‎ 19 97 » 4 18,12 
27 7 28 47,729 42,5| Comes gm ee 28.47,60|+ 0,05 
34512) 35443|86.38,91% Aquilae "en 35.4444, + 6 
34 52/6 | 35451586 40,2|7" پس 8ېو‎ 35 45:74 0,06 
| 37 145/38 Där Aquilae. ٠٠ 37 14,54 + oo] 
40 39,5 41 31,7142 25,3] | -———— mm 41 31,814 ۹۶ 
. |45 5 46 oa3la65aalg —— e 46 0,25. 0,08 
50 42,6 |: 54 43/57 - 8" --- 64? 14! ٠۰د په‎ 52 41,90|— 0,17 
59 3015 | 123/88? mar 38 مات‎ 20 0O26,3|4- 0,04 
Z 2,8 I8 Sagittae "csv s.s t 7 58,46 + 0,04 
on 12,6 ٤١ 20951.«- cr. 8 12,71|4- 0,04 
30 40/4 |. > 38597136 77 a Cygni ه٣‎ 1 9 d dé d dd ée 34 58)44|.— 0,03 
38 54,6 39 857 1237614 mh eee 39 58,40 تمه‎ 
48 54,8 . 50 34 B — AP 50 3,16 — 0,02 
51158| 52217/53287 75am. . ggo mee **| * s221,62|— 0,01 
54 348 55 4016156 4717\6 دوت‎ EE va e d d ee 55 40,59|— هه‎ 
58 7 19-10* ** 87 geg eee 58 17,70|— ojot| 
57 177 58 23,459 3074|61 Cygni «+--> | 823,39 ٠٥11 
6 56 21 7 10,9 8 17,417 o vie e dé M Ón ler "a 10,8 0,01 
8 P I H 346 ه € ماشه‎ * * à ه د‎ à هه د‎ ge 1 » 55, 8 MT ۰ OI 
Das Infırument zeigte. RÉI öftlich von Marke; "ie 3 
26 19 37 144138 Bt Aquilae«« «eere 19 37 14/39|-- O,07| ^ Corr. der Uhr. 
4o0396| 413201422534 seen 41 311951 ۳ 7 [ 
45 83 46 3ه‎ 46.5313 p S oc IM 46 0,28: + 0,08 y Aquilae ed (EI ^14| y 
33 40,5 |20 34 5319:36 2,8|a Cygüi enn m 20 3453,57|— 0,03% + +. 28, 10) 
38 545 39 58,6 41 3/5 A غه وه تيت‎ ée e 39 58:43) 0,00 g — + 18; oo 
48 54,9 50 3,2 ول‎ em ner ne po Bette 002,4 Cigni es d- 18, 18 
51167|  5222,2/5329,3|7: 8". «38? 7^ «e 52 22,29 — ojot| ^ 19U55* . د‎ 18/09 
54347|  5540,8|5648,9/6:7:**:37 56 ٠ 55 40,72 — دمه‎ f ; 
58 17,8 E Eeer 46-7777 OEA E N 
57 178| 582313159304 6T Cygni ..-.. 58 23,39 — 5 
6 59 21 7 11,0 817,88 — Se ees e lat 7 1,18 0117 
I, Abth, II 


42 Beobachtungen 


mu niit 


July, und Auguft 1816. 


Mer. Faden 


Fäden im Fernröhre, 
Corr. 


Pel. iL ur. en im Mittel. 
| " | 0 " | " | " 
26 | 849,5 1 9,56,0 11‘ Edu Cygni ee ge NEE e [21U 9155,92|— 0,01 
| : See Corr. der Uhr. 
2 |40 38,4 |19 41 31,042 2444la. Aquilae +++.. سه‎ 19 41 30,91|+ oe, - 
|45 69| 4559216 288 تس٠۰‎ 45 59,1: 0/08 a Aquilae . + 19," 16 
(d .. +19, 19 


5| Das Infirument, welches 4,45 öfilich zeigte, wurde nach der Marke 190 An . -]- 19,7175 


gerichtet. 
2747,6|18 28 544129 1,9|Praec. e Lyrae ........ 18 28 54,19]— 0,01] Bis Auguft tr. incl. 
29 1813 30 2415181 32,2 3 Lyrae snnm 30 24,55|— 0,01 m ے‎ - 6/253 
x Cie 9 18 24 19 = Tond o II 111.119 18 17,40I-+ 0,31 n —— 0, 248 
i pes x بس‎ D = Aquilae 5۰٠ s i E T ne n = — Ò, 050 
" — Veen > O,I 0٩ Corr. hr. 
SER s Zu cae Ve Eo cu m 
4 5 7154 41,7|7: 89 - © 64? مد‎ 52 39,86|— 0,38 a Lyrae .. + 19,88 
ټپ‎ 29,2 |20 0248| 12 7 3٠ 21 Ner 20 02486|+ o,ro|v Aquilae eb 19, 78 
: 15,4 7 87| 8 3/3811 a Capricorni......... 7 877|+ 0,26% .. 19,79 
6 39,4 7325| 826,612 e —— eh 7 32:47 7ل‎ 686 . «4 + 19, 851 
E 39,2 34 5214136 6,41. Cygni eier eet 3452,17 0,0611 a Capricor. -+ 19, 46 
39 59:3 39 57121417278 A —— ها‎ 39 57,17 0,002 @ + I9; 62 
Zog 50 1,6 RK Be = trs ntt ng 59 1,56|— 0,02 a Cygni. Si d. 19, 60 f 
1 RS A 52 20,3 53 27,4 7:8m . .38 Si REFERERE 5220,32 000|% Canis maj. -+ 19, 79 
3,5 55 3914|56 46,116-7---37 56 «n 55 39/22 o00| ^ 210g . E 19," 
58 15,8 ge qnn 5815,80| ٥ A 
57 165 e Ee 59 29,261 .Gygnt حم ههه‎ D 5822,09| 0,00 
په سی‎ ee 
35 10,2 36 4,3186 58,8 Saturn.» -- ++ +++ SE 0: Sé Jv + pem 
6 36 41,7]37 36/7 |# Canis majoris +». +...» 6 36 41,63|-+ 0,27 
6| 2344| 9 3233| 42 
4.4619 | : 40,6 1297) some DEI EEN EN dv | 94 nm 0,13 
I2 55 52,085 26,0|« Urfae min. unt. Pol. -|ı 0,57 — i 
ریڅ‎ x 6 56,4 7 5205 * Boots eee m = DR + orn. Com. der Uh. W 
` 44 5713147 35/017 ٠۰79 5# دد‎ «٠ 18 44 56,98 950! Booti 
51 59,0155 26,0|50 سن‎ -. 81 88595|— 88], Asien موه‎ 21 
57404) 59 25,6 1 9/518 Lyncis unt, Pol. ---.| 59 25,871+ اوي‎ An Re + وه هه‎ 
3192|” 9712288 59» Aquiles: ciii cer Er a 
38 504| 39434]. Aën Aquilae -e supasi ` 97 12/18. Gëtt a Capricor.-4- 26 16 
39 9 4514140 37145 am ee 394313814 61515, d Gel 
39 14 39 544140 48,37 Bee 112144 «eee |. 39 5434F 0,1514 Cygni + sch ss 
41 29,9|42 23,3| Aquilae........ اه‎ 4٩29677 U ; : 17 20, 30 d 
45 5718|46 51/318 لست‎ e cep 4557597] on8| 9 9': + zoer f 
5343,5|55 6,5|8"---5o^13! «n tns 53 43,67|— 9,12 
54 31,4 5 2C Cygni- Ee 55 51,36, — 2 
5 28,7 120 I21,2|8*.. :21738 RE, 20. 0248814 0,10 
Se 7883| 8 24 I æ Capricorni وب‎ 7 807+ 0,26 
5 I = Sei Si Sa fe ERI 7 32/041 0,26 
38 527 | 3956541 1,718 — ۰٠ Wl uu DR 
48 52,7 50 0,6 یکوت وه‎ E ۰ 7 rn Me 
ECK, SO! ORNC- OG EUM. mmm e, d 21۸۰ an ER 4 r — Q 
:- 52 19,6 53 26,5 Zë: 889 75 n | 52 19,49 ead 
54 92r 5 dt 56 4515 EI. 37 586. = 88,59| . ٥ 
په هه سه ودوت 2 ووی‎ 1 
51158) 5821,4159 28,561 Cygni een 58 bo Fee 
له هه ه د ههه ه هم هد‎ 21 7 8,73 0,00 


6 3,6021 7 87| 7 


mit dem Mittagsfernrohre. 48 


Fäden im Fernröhre. i j Mer. Faden 
D. | "D. gapas im Mittel. 


w 
7 | 8147,2' ol e | 
: 9369119۱347! Mond د‎ CAE 
IO 52,1 1I 49/6 12 sio يا‎ ; 
32 4553 33 3914 45 Capricorni 
34350| 35 28,8136 23,6 ۰. iiis Corr. der Uhr. 
8| 1318| 5 2 46,2] 4.2,8|4 Aurigae 5 246,26 - 007|, Aurigae + + 20,"67 
4 28,3 520,9| 6 14/5|8. Orionis +. + 5 20,88|d- 924 | Orionis Ys dee "2 
35 46,6 | 6 36 40,737 85/6 |* Canis majoris 6 36 40,60|-- 0,27 Canis maj. ې‎ 20, 89. 
28 26,5 | 7 29 18,630 11,71» Canis minoris: +»: 7 29 18,58I+ 8 « Canis min. + 20, 62] 
[32 42,0 | 33 40,984. 41,1|8 Geminorum -83 40,90 + 9/1818 Geminorum + 20, 97. 


14 0 0,2 6U 22! . + 20,78 
9 id ed 9 2 "Ed aa JSonne .. NAN NEE FS 9 16 I,1o + 0,17 1 
12 85 31,0) Urfae min. unt. Pol. ..|12 55 53,98 
:6 0,5 14. 6558 51,812 Bootis 14 6 ‚66 6,1i 
129,8 |17 SC 6 7 x Aurigae unt. Pol 17 CSC Se ep, Corr der Uhr. 
27 46,6 18 28 52,9/30 1,0|Praec. & Lyrae 18 28 53,05|— 0/0 le Bootis. . 
29 16,6 | 3٥23,237 309| Lyrae -- من‎ 
336,636 9,218" - -- -55? 5! 
4219,6| 4455/6147 34/67 D 70 35. 
48 33/8 | © 51 5774|55 25,050 Draconis ...4 20, 
57398|  59254| 1. &8|18 Lyncis unt. Pol. ----|  5925,04|4- 0796 mm .. +20, 73 
15 46,3 9 21 44,7 |7 Draconis 19 1843/70|— O/73|1 æ Capricor. -+ 20, 79. 
87 115/38- 5:317 Aquilae 37 11,544 91615, 
88 49,7 89 42,8|40 36,7 |* 389 42/711۳ o 5l. Cygni p e 
89 O6 |, 39 53,840. 47,7|7-8" rg, 39 53/68۱۳ 0/15]... 78 51 . 4- دوه‎ 1 
41 29,2|42 22,6|a Aquilae d 
45 53| 455714146. 86 Se 
20 4207|. .. 169 Draconis 
6 14,1 7 75 8 1,8|1 æ Capricorni 
6 37:8 ds 8255/2 4 —— — | 
33 7 34 50,636, 4,914 Cygni ۳۳۳٠٠۰ 
38 51/6 839 557/41 ۸٨ ۱ : 
48 51,7 
51 8 
54 320 
57 144 
6 2,8 د‎ 
8 46,3 952/7 81 Alt AFET. "P 
33 38,318483,2145 Capricorni + 
3359,21 | 3453/0|35 47,91Saturn iiL '- o27}. 
131,21 5 245,5| 4, bäle 6٠ dal Siem 30071. 
42719 5 20,2) 6 6 Orionis SS scil 
6 36 39/7/37 85,2 |a. Canis. majoris » =- : 6. 36 3988| 4.0427} . 


10 I7 49,9 9 18 43,0|19 37,8 ^ v RM. l. em 8 
20 oj8| ` 20 5517 et, zu E 3] 9 19 Zo" " 3 
as Infirument zeigte 1,5 öfllich vom Zeichen; feine Collimation 
war richtig. Doch zitterte das Zeichen fark .... 


11 |21 36,0 | 9 22 29,923 25,1 
2347/7 |- 24 41,6. 25 36,4 } Sonne 
12 85 31,0 
55917 |14 6552| 7516: tis... 
45 46|19 4556,9/46 50,0, g Aquilae. i... 


AA Beobachtungen 


Auguft FEF په‎ 


Mer. Faden 
im Mittel, 


Fäden im Fernrohre, Celine. 


E | TI. | TII. 
" " " " nm 
TI |33'37,5 |20734'50,2/36' 46 |e Cygni ٠ e e e «[20U34/50,27|— 0,061. Corr. der Uhr. | 
38 51,5 39 55/4141 Oà سات‎ ٠ 39 55744| 0,00 : zs 
4851,7| 8 ERAS 49 59,81|— 0,02 pa A f; qan 45 
5I 12,7 52 18,853 25/717-8?-.38? 7* --. 52 18,62 6,00 See .. i = E: 
54318 . 553715156 441716-7- --37 56 «e 5537,56| ني‎ Auer ` ` Lat, 14 
58 1474 |9- 10- 37 46 CE RO OE SX 58 14,40 0,00 ۹ 1 1 e 21, 0 
57 4 58 20,4 |59 27,4 6t Cygni Rr | 58 20,29 0,00 19 Gi ^ امه‎ 21,437 
6.2,6|21 7 7,6| BL دیوست‎ 21 7 7,66|— 0,01 
8 4612 005۴ RG ae Kee, 9 52,521 7 0,27 
a244)4| | 83 38/2/34 33,3)45 01601701٠۰ 33 38,27|-+ 0,27 
33 24/3 84 3717135 12/8|Saturn- «s: 34 17,87|-+ 0,27 | 
55 84), 56 93156 53,31 Aquarit ۰ 56 o,38|-- 5 1 
Das Infirument zeigte 4,5 óflich, und nach der Umlegung 


6,0 öfilich, Darauf wurde es neu berichtigt. Die Axe war 


genau horizontal. Bis Auguft 2r. incl. 


I8 |27.45,9 |18 28 6 o;3|Praec. « Lyrae een 18 2852,39l— اومه‎ ^ m———o"o41 
i 29 36,4 30 22/7 |31 30,5% Lyrae eessen 30 22,75,— 0,09 n =— 0, 059 
34 3618 36 5 EAE EA د سا يه سه‎ 34 36,56, — 0113| ` Corr. der Uhr. 
48 33,4 1 56/755 22/5150 Draconmis..........: I 56, سات‎ 6 
57 7 jd d E 56,18 Lyneis unt. 10۰ % Bin + 0,06 a Lyrae och 21,765 
I5 45,6 |19 18 4370| Wolk. je Draconis..:....:.:: وتا‎ 18 42,98|— 0,23 y Aquilae. . +21, 78 
36 3 37 10,938. 4,5|v Auen 37 10,88|— 0,05|* .5 «at, 82 
38495|..3942,22490358| — ٢ 39 42,14|— 005P ——  : ملد له‎ 62 
38 59,7 89 52,8|40 46,8/7-8m - - - I1? 14^ ٠ fe $9 52,81|— 0,05l* Cygni. . . + 2t, 40 
41 28,3142 21,9a Aquilae... 41 28,37|— 0,05 aAquarii .. +21, 44 
5.46 45,56,846 50/118 تا‎ ٠ 45 56,81 0,05 اوو‎ 14. + 21,62 
20 3450,3|36 48# 088. 20 34 50,40|— 6 
38 51,3 39 55,3|4T 0۸ un: dir 39 55,37|— 0,08 
48 51,6 49 59,8 y BS KEE 49 59,76 0,0 
57 1414 | 58 20,2 Wolk. Ban 4 ASA a a ER 58 20,12|— 0,09 
6 2,5121 Wolken he یالت‎ 21 7 Z7,62,— د ومه‎ 
952,5| ^ Án سات دوو نو‎ 0,69] ` 
2443| 33 38,3|34 33/2145 Capricorni ......... 33 38,24|— 002 
32 48,7 = 4217|34 3716 es ERE = 42,64) — 0,02 
s & uarleeeeeevcveeceee O, poani Lait 
BE EEN له‎ Nu „ Corr. der: Uhr. 
14 |27 45,8 |18 28 52,2130 o,2]Praee. e 186 وم — |28.52,29 18 سم‎ 25.) 
20162| 40 alte, ett à sai s ` 80 Set 009 ee - i s Si 
34 36,3 368,7 Dm, 887 4. iiis 34 3631|— 0,13 a Io Sé Ee 
42 18,9 44 55,0147/3375[7°8° 7O 35 sei "7 44 5575|-— 0721 o M M :َ : 
4833,3|  515655/5524,050 Draconis. هېه‎ 51 56,571— 0,265; E i E 
57 39/5 5925,5| 1 /8,5|18 Lyncis unt. Pol. *:::| —5925,20|4- 07965, . T 24 E 
15 45,5 |19 18 15 e Draconis «*****:*****[I9 18 42,72|— 9/?3|, Cy F Fer 7004 
36 18,3 37 197/38 ^ 4j 4|v Aquilae rer 37 10/78|— 9,05 Xy e I = 21, 2 
38 59,9 | 39 52,640 46/6 |7 -8"- وهه —|52,68 39 ېوو‎ ۹ -a T 21, 82 
41 28,3|42.22,2j( Aquilae een 4128,52,— 0,05 oo ai . + 21,478 
45 45|. 45564146 49818 ` per er urs 45 56,61|— 0,05 ; 
52 37,8|54 40/07 8T -- 64? 14^ nene 52 38,08|— 0,16 
5927,0|20 022,8| 11988: -* 21 38 «46s 20 022,82|— 0,06 
4 19,6 E 69 Didoli sese esaesa 4 19,60 Fre 0,2 
7 6,9| 8o Lët e Capricorni: «++ +++: 7: 691|— 0,031 
6 3714 | 824,912 æ EPISC D 3064|— 0,03 
10 38,6 12 Ojj|13 23218636 ٤٨ 12 Ooj2i|— ojii 
33 37/4 |  34497|36 4/4 Cygni ٠۰٠ 34 50,01|— 0,10 


0,08 —| 55,03 39 پو نه وښو QA USt‏ "3955401 ]38559 


شا چو حم پا 


mit dem Mittagsfernrohre. 45 


Mer. Faden 


im Mittel, 


. Fäden im Fernrohre. 
Geftirne. 


| I. | II. 


14 


" niv.- m "n " 
4459/6 20"46'10,6/47/29,3|! Urfae maj. unt. Pol...|20U46'16,70|-- 0,03 
49 51,8 : 


51 I2,3 
E 315 


49 59,6 » Cygni 
52 18,3153 25,417 8% -38° 7 
553712156 44,016.77. -37 56 
58 2,٥59 269۱617 'Cygni 
7 73| 7 
ه1 و‎ 59/7 |e 
33 4834 5 1 ; 
33 37,8|34.32/8/45 Capricorni 
56 0,0156 52;8|« Aquarii 
7 29 17,5\30 10j7|« Canis minoris 
33398| » - le Geminorum 


49 59,51|— 0,09 
52 18,22 [e 0,09 
55 37,121— 0,09 
58 19,92|— 0,09 
$9 EE 21 7 733 Ka 0,09 
9 51,92|— 9,09 
33 24,70 — 09,02 
33 37,901 — oe 
55.59,98|— 0,04 Corr. der Uhr. 
7 29 17,53|— 9/95|a Canis min. 4- 22,401 
.33 39,93|— 0,07 |e Geminorum -+ 22, 27 


7U ai! 4 22,714 
Corr. der Uhr. 
—Ó MÀ 


سا 


57 1412 
2,3 

8 45,5 
32 31,0 
32 44/2 
55 82 


2I 


32 41,1 
I5 |25 49,5 
5 59/3 


12 56 5,0|2538,0|» Urfae min. unt, Pol...|12 56 2,94 
I3 15 8,216 8 Virginis uve CM ET 13 15 9,44|— 0/04 
14 6543| 7 5077 |» Bootis 14 6 54,39|-— 0,06 


33 59,3 
83 3675 
38.507 
44 50,2 
48 50,9 
51 11,9 
54 397 
57 . 8,3 
57 14,2 


15 26 32,727 31/8۱4 Coronae 
34 51,4135 44/7 |æ Serpentis 

20 34 49,9136 4,2|« Cygni 
39 54/6140 59,5 ^ 


46 10,3147 28,81: Urfae maj. unt. Pol. <7 


49 59,2 7 Cygni 

52 17,853 24,8|7- 8" -389 84 
55 36756439167۰۰37 56 
58 13/7/59 20,49 IO °° 

58 19,6 59 26,6 61 ¡Cygni 


15 26 32,49|— 0,07 |æ Virginis . 


: + 22, 49 
34 51,451 9,05|« Bootis . . 4- 22, 


20 34:49,71|— O1öla Coronae. + 22, 


39 54,50|— 0,08 Serpentis + 22, 
46 10,30|4- Goals Cygni .. + 22, 
49 59,11|— O/€9|a Aquarii . +22, 09/4 
52 17,72|— 09,9 U49! . 4- 22,235 
35 36,66 »وڼ‎ ^o ` t 22235 
58 13,69|— 0,09 ^ 
58 19,69|— 0,09 


6 2,2 

8 4554 

. 182 12,8 
1382 43,7 
55 9 


21 7. 76 7 
,951,5|[10 5951۴ < 
33 7,1134 1,7|Saturn a 
‚83 37,8|34 32,5|45. Capricorni 
55 59,6|56 52/7 |# Aquarii 
16 |40 25,1 | 9 غه‎ 13,5 
42 35,9 48 29,5| Wolk. : | 


E 1. 
18 | 557,9 m 6 534| 749 8la Boots 


21 |36 18,4 |19 37 10,8|38 4i4|v 
4036,5| 41 28/642 21,5| 
45 56,6146 49,9]8 تسس‎ 
7 6,8 8 411 # Capricorni 
730,6) 82482 « — 
34 49/836 Ahn Cygni 
39 54,941 Oj3|^ —— 
49 59,6 SE Le ege b 
52 18,2]53.25,4|7: Dn: 38° 7' 
55 87:4|56 44,6,6:7 ٠۰37 56 
58 20,459 26,8|61 Cygni 
6 2,5 7 77| 814017 
8 45,8 9 52,3111 ۶ 


Das Inftrument zeigte nach dem Zeichen, 


122 16|— 0,06 
d e Corr. der Uhr. 


23/32 -4 . . 1497 |0,06 658,38 متا 


19; 37 10,84|— 0,05 Corr. der Uhr. 
41 28,45|— 0,05) > 


45 56,67 — 0,05, Aquilae < . + 21,780 
20 7 6,96|— 0,03” .. + 21, 70 
r i E SE + 21 74 
84 49,97|— oj10|! « Capricor. Zon 57 
89 55,07 — اون هن‎ *, —— +21, 84 
49 59,51|— omg CYBni- ,یا‎ 79 
52 18,19— omg 19" 59! . + 21,740 
55 37,36 0,09 
58 20,16|— 0,09 
SËNN 4 v4 v4 v.a eq BL 7,5$3,— 0,09 
و‎ 52,49|— 0,09 


33 37,2 
38 51,3 
48 3 
51 12,3 
54 31,4 
57 14,6 
21 


Bis Sept. 4, incl, 
m + 0,037 
n-— وب‎ 25 

20 سی‎ O5I 


24 |36 20,6 |19 37 18,5138 6,9|v Aquilae 
38 51,8 |  3944,6,40 38/7|7 
39 2/6| 39 55/6|40 49,8|7 9" - -  x1?14/ 
41 31,2]42 24,4|« Aquilae 


I9 37 13,31|— 0,06 
89 44,68) 0,07 
39 55,64|— 0,97 
41 31,07, — 0,05 


TI, Abth. 


46 ٩ Beobachtungen 


Augufürgıc. 


Fäden im Fernrohre, Mer. Faden 


i 
H 


Tag. I 


B | IT. 


" n n R 
24 |45! 7,3 |19045'59/4|46/52,2|8. Aquilae 


59 35,5 |20 


o 22,5 


6 40,4 
33 49,9 
38 541 
44 5317 
48 54/5 
51157 
54 3445 
57 1715 

6 54 

8 48,6 


Ir54,5 
29 8 
55 115 


ورود 28| 25 | 


32 4517 


38 53; 
39 46 


50 43,2 


6 17,6 
6 41,8 


33 41,7 
38 55/7 
48 5518 
51 16,8 
54 8519 
57 18;8 

6 3 

8 50,4 


|11 56,3 
86 22,5 


46 39,3 
58 51/4 


6 26,5 


; 26 |36 وه‎ 19 37 15,338 9,3|v Aquilae 


21 


52 40,8|54 42,0 |7- 8" - 64? 14 
I20,5| 3. 347” ---59 44 bor 
2 8,31 352,5129 Lyncis : 
7 ایو‎ 8 3,911 e Capricorni 
733,4 827152 يه‎ — 

34 52:8136- 7,3|« Cygni 

89 58/3141 2٨ ; 

46 142147 32,74 Urfae maj. unt. Pol... 


50 77 v Cygni 
52 21,1153 28,5 7-8 ..58° 7‘ 
55 4016156 47,3|6:7 - = 37 56 
58 23/0/59 30,3|61 Cygni 

7105| 8 17/0 

9 553111 ۴6 
11 49,5 1242,617 2۰۰۰۰. 10° 6' 
12 47,613 41/٥17 Aquarii 
36 1722220 
56 28156 55,6|« Aquarii 


7 2921,8|30 15/114 Canis minoris 


21 


38 44/8134 44,7 |8 Geminorum 


39 46,3140 40,2|r. —— 
39 57,3|40 51,0|7- 8? - - 11?14' 
41 32,9142 26,3|4. Aquilae 
46 0,9 46 6 
52 42,2154.43/3,7 : 8" * : 64? 14' 
9 27,7| 1 24,318 
8 5,61 a Capricorni 
7 35:31 829,4|2 « 
IO 7;4|I1 28,87 49°41“ 
34 54,6|36 9,3 Cygmi : 
3959641 4)9|[ ee eias. 
50 43 LN 
52 22,7153 30/1|7:8?- --38? 7' 
Wolkeln KEE 56 
58 24,559 31/4161 Cygni 
7 12,0| 7 
9 56711 76۴6 
11 ېه‎ 
12 49,013 42,6|17 Aquarii 
36 20,538 58,67۰ -70°28° 
38 58,3|41 35,6|11 Cephei 
49 23,6 om, -71^38' 
54 4313 — 9,43 
56 4,8|56 57,61 Aquarii 
o39,9| 133,419 Fegafi 
9 18,2|12 14,0|7?? - - -72°24! 


p , 
19U45'59,28|— 0/04. 


N š Corr, 
im Mittel. 
١ 


Corr. der Uhr. 


52 40,5 — 0/61 y Aquilae , "ao 
20 120,49|-l- O/58|a وه‎ a: i» = 
. و‎ 846٣ ه0581‎ ` 7 -- 19, IO 
7 9,56|4- 9041 a Capricor., +18, 89 
7 883,41 ۳ 0/0412 به‎ 
34 52,87|— Or28l Cygni. . . 
= — E 0,21 lg Aquarii. . 

140 0,41 — 
M Hot San وسوسو‎ 
52 21,32|— 0,23 
55 40,36 — 0,23 
58 23,16 — 0,23 

7 10,53, — 0,22 
9 55,09 — 0,23 
11 49,20|-]- 0,03 
12 47,35۱ 7 3 
so 33,24 + 0,06 i 
56 2,88 — 0,01 Corr. der Uhr, 
——— en —M— 
7.29 21,91;,— oyoala Canis min. + 17," 36 
33 44/67|— 168 Geminor,. 4 17, 89 


عا چو Elke‏ 19:37 


6,41 — 0,0 
2 Se Corr. der Uhr. 
41 32,87!— 0,05|y Aquilae . -- 17,26 
46 0,77.— 14 ده.‎ 17, 25 
52 42,10 — "SR kr 60 
0.27,56/— 0,12 I  Capricor. + 17, 38 
7 11,06; 4- 0,04|2 æ +17, 16 
7 35:14 ‚004 aCygni ` =e +1719 
IO 7;24|— ee «Aquarii . Ter 17, 10 
34 54/71|— 2 20 16! , Lana! 
89 59,63|— 9,21 دپ اي هند لوي‎ 
ج 4,11 ه5‎ 0,25 
52 22,75|— 0,28 
5541,61j— 3 
58 24:46|— 0,23 
7 12,16|— 0,22 
9 56,72/— 3 
11 50,65|+ 3 
I2 48,95|-- 3 
36 20,43|— 0,84 
38 57,76\—- 0,84 
49 23,66|— 0,89 
54 43,444 901 
9 18,41|— 0,94 


, 


Das Iníirument zeigte 1,25 öfllich, nach der Umlegung aber 5,45 


öftlich. 


Das öftliche Ende der Axe war 0,08 Th. der Scale zu 


hoch und nach der Umlegung 1,22 Th. zu hoch. 


سے 


27| 1347 |17 250,3 a Aurigae unt. Pol. 
36 23,4 |19 37 16,2|38 9,8|v Aquilae 


1 


17 250,42|4- 7 
I9 37 16,11 0,06 


mit dem Mittagsfernrohre. 


Fäden im Ferntohre, 


n " D 
27 138'544 |19V39'47,3/4041,2|* Aquilae 


39 53 


45 97 

59 44,0 

59 38,0 0 
9 24,5 
6 19,3 
6 43,0 


33 42/5 
13856,6 
44 56,4 
48 56,7 
51 17,8 
54 3619 |- 
57 19,6 
6 77 
851,2 


I1 57,5 
33 46,0 
3623,7 

28 |25 56,0 | I2 


ar [o8 33/:2|.7 
|32 50,7 


2 |29 25,4 |18 


Tu 36 27,9 |19 
38 58,7 
2 9,6 


45 1415 


59 53,5 |22 
632,4 
15 39,2 


43 48,7 
43 5714 
46 18,3 


54 32,6 
2 43,0 |23 


29 26,9 


Geftirne. 


H | IT. 


39 58,1|40 52,117 - 8 :.- 11? 14° 
41 33)/8|42 27,3]^ Aquilae 
46 1,9146 55,516 —— n CLAN > 
52 43/0 7-8". -64?14' 
1 23/61 3 7 59 
2 11,21 3 546129. Lyncis 
.8 6,411 e Gapricorni 
7 358) 830,312 æ 
IO 7,811 29,87": - *- 49^41' 
34 55,636 9,84 Cygni 
49 9/6148 5/7۱۸ —— ct ورخ‎ 
46 16,3147 35,11٨ Urfae maj. unt. ٠ 
50 5,0 y Cygni SANA Quse Aan 
52 23.8153 3217-8? *-- 
55 427۱5649667 : * *: 37 56 
58 25,659 32,661 Cygni 
7 12,6| 8 19,4|7 
957,9]11 76 
II. 51,6|12 45,417 8? - — 19964... 
12 49/7113 43,617 Aquarü - 4 
86 21,0138 237۹23 
41 37'3|11: Cephei 


$5 495| Urfae min. unt. Pol.. | 


U "n ` 
HE 39/47,28|— 


T unt. Pol. و‎ 


Mer. Faden. 


8 Corr. 
im Mittel. p^ 


007 Oz. der Uhr, 

39 58,14|— 0,07 |i Aurigae. . + 16,"83]| 
41 33,827 9,05|, Aquilae. . | 
46.2,01)1— 0,014 ——— ... 

٢٢ 16,‏ صد م 0,61 —|43,11 52 

20- ‚I 22,87|--. 0,58 I 4 Capricor. e 16, a 
2 10,80H-- 0,58 Za “+16, 29| 
ER ii 204 aCygni .. 4-16, 42| 

‚ol : 4 U 4 d 

10 Séil ad D 34° » + 16/40 

8455,47|— 8 


io 49 9,54|— 92T 


46 16,46|-- 0,41 
50 491,—- 0,25 
52 23,82|—. 0,23 
55 42,66|— 023 
58 25,49,— 3 
7 12,79|— 9224 - 
957,65,— 02312 
II 51,65 + 9,03 SECH 
12 49,91|4- 0,03] 
36 21,12|— ‚0,84 
38 58,93|— 984 


12 56 7,90] 


30 19,7 
33 49,5|34 49,6 


٥ 32,3131 40,01& Lyrae ۰ 1 
7 89 y Aquilae 

39 51,4 2 

ېک :"56,418 2,5140 40 

4I a3l42 31,7|« Aquilae 

46 6 


a Canis minoris 
^ 
E Geminorum. 


40 5,2141 10,611 & 
46 21,2147 39,6... Urlar 
10 48,3111 41,6|8?* - 
11 56,4112 49/87 - o 
12 54,5|13 48,2|17 Aquarii 
3625,539 Al Beran 
39 3:5 41 41,6 Il Cephei 
49 28,6152 17,5|7 9" --71^38' 
55 41/88۰9۰ — 5 43 
045,6| 1 38,7|3 Pegali 
9 23/512 18,5177 > - -72724 - 
|17 19,7|Bor. 53 Aquarii 
16 25,1 à Auli. 
44 43,845 38,48 Aquarii 
44 51/4145 4615177 —— ٠۰ 
47 18,448 19,8۱» Piscis auftrini 
49 38,5|51 12,689" - او‎ 
55 26,6|56 21,4 a Pegahi 
5595,89" 15695 


20 35 0,111 8 


A1 1048,08|-F 0,032 Pegafi .- 


Corr.! der Uhr. 
ا‎ eege 
æ Canis min, + 13," 261 


£Germinor. + 13, 19] 
7132% ` 4 18,225] 


7 29 26,65 
33 49,54 


I8 3032/12|— 0,23 


— 04 
—. 6 


m 


57 41,90 
.. + II, 90) 
4o 5,20|— o,21|«Cygni . . . + 11, 70 

46 21,06} ó,41|aPiscisauftr. + 11, 71د‎ 
.. FT, 798 
II156,18|-- 0٥3 . 208 g4 . + 11,80 

.. 12 5448|, 0,03 

86 25,45|— 0,84 

3119| — 0,84 

49 29,12|— 0,89 

54 48,67|+ 0,01 

22 045,50|— 0,04 

9 23,64|— 0,94 

16 24,40|-- 0,07 

16 25,10|-- 0,07 

44 43/16 6 

44 51,49|-+ 0,06 

47 18,43|-+ 3 

49 38,23 6/43 

55 26,51|— 0,08 

28 415/881|— 0743 


48 


Beobachtungen 
6 erprrember’rg Ne. 


Mer. Faden 
im Mittel, : 


Fäden im Fernrohre, 


Orr. 
L 18 PRIM ) 


" Bu 
23V 4'19,84|— 43" 
` 8 12,28; — 0,43 


"| 
5/55/3692 «* 
9 38,5 0... 


DH e "n 
2| 246,5 23" 419,6 
8 12,4 


18 26,6. 


21 58,5 


12: 6,5 
I2 27,0 
— E 8,0 
124 3715 


13 55,2|7 8”: » 
14 16,5i7-8 - - 
28 53,5 

27 19,6 


"I2. 6,38|— 9,38 
12 26 a7l— 0,53 
21 8,30|— 0,86 

0,86 


24 37:46 — 
39 47932) — 
51 16,94|— 0153 
55 20,65l— 0,46 

o 05033|— 048| ` 
56 33,06 

2 29 28,58 DO 


38 -6,7- 0,48 


49.29,5. 


59 10,6 
26 54,0 


89 4715/41 29,8 
51 1710153 6,5 
'55 2017|56 59,0 
9 o Or 2 31,917 58 39 
56 330 ‘ le Urfae minoris مغ له‎ 


Corr. der Uhr. 
0,04 


: œ Canis min. + 11,38 

19 37 22,08|— 0,06 

39 53,211 0,07 

49 4,21|— 0,07 

41 39,67|— 9,05 

46 7,91 j7 004 
20 034,26,— 0,12 Corr. der Uhr. - 

718,21:d- 0,04 ^ 

y Aquilae a a‏ 0,04 + 41,97 وب 

IO 1446 — 4 

.—— 0288 ېېو 95 

40 6,53'— اردره‎ « Capricor. + 10, 

46 22,61|-- 0,4112« +10, 

50 11,30|— 0,2512 Cygni. . . +10, 

52 29,52|— 0,23 æ Piscis auftr. + 10, 

55 48,52°— o,23|«Fegai . . +10, 25 

58 31,62 — 0,23|7 .. +10, 40 


28 36,6 | 7 29 28,6130 21,62 Cant: minoris 


19 37 22,2/38 15,67 Aquilae -. 
39 53/2140 47;1|v 
40 4,2140 58,2]7- 8". - 11? 14' 
41 39,7142 3374 |x Aquilae 
46 7099147 1106, ma 
O 342|- 1317218" - -212?38' 
7 18/2| 8 ۱2,311 æ Capricorni 
7 4211 a : 
IO I400|1135,8|7-8- - 49°41 ev rrt n 
35 1,5136 15,8) Cygni 
40 6,6|4t 11,714 
46 22,6 "Je Urfae maj. unt. Pol. .- 
50 11,3 » Cygni 
52 29,053 36,7|7- 8m. app 7 
55 48,5|56 551716-7: * *-37 56 
58 317 |59 38,4 61 Cygni 


36 29,5 
39 0,4 
39 11,3 


45 15,8 
59 38,5 
6 25,2 
6 48,8 
8 55/2 
33 48,5 
39 2,6 
45 4 


51236 | 
54 42,7 
57 26,1 

6 13,6 


8 57,3 
83 9/0 
43 10,7 


59 546 


6 33,0 


115316. 


43 50,4 


43 59,4 


50 41,6 
54 347 

2 4716 

6 49,3 
18 28,5 
22- 0,3 
38 8,0 
49 39,9 


« 59 12,1 
26 55,5 


7 18,91 8 25,4 r 
10 36111 776 


34 3,3134 58,4|8"" - - - — 16947! 
44 6,9145 48|Mond 


O 47,2| 1 40,13 
9 24,5112 20,0|7 
16 25,6 B 


Pegafı 
.gm. ° 7. 
or. 53 Aquarii 


17 21,9|Auft. 


44 44/4145 39,683 


Aquarii 


44 52/6,45 478/77 


47 19,8 
49 38,6 8 


21 9,0 8 
24 3915|27 2165/7 
39 48,6)41 31,5]7 
51 18,553 7 
55 21,857 9/0|7 

o 0517| 2334|7 
338,1) 4 7 

56 37,0 E 


48 21,2|« Piscis auftrini 


.gm...569 o! 


m. 


Pegat 


Uríae minoris 


7 18,86 — 0,22 
IO 3,65.— 0,23 


34 329/۳ هوه‎ 6  . 


9,97 |7109 44 
هه —|46,59 0 
0,94 |2467 و ` 
0,07 +-/25,60 16 
0,07 --|26,20 16 
6 !44,43 44 
0,06 -52,57|4 44 
3 +- )19178 47 
0,43 —|38,60 49 
0,43 —.14,36 52 
0,08 —|28,06 55 
0,43 —|20,81 4 
0,38 —,13/99 8 
0,58 — 28,12 12 
0,87 —,9,23 21 
Ke 0,86‏ 39,36 24 
0,48 — 48,69 39 
0,53 — 18,41 51 
0,46 
0,48 
0,08 

56 36,90 


Das Infirument zeigte 2,75 öflich und nach der Umlegung 4,735 
óflich vom Zeichen. 


Es wurde berichtigt. 


21U ei. + 10,32 


IH. Abth, 


2813717 | 7029129,8 


mit dem Mittágsferürohre. 


Septe mbier 


iL Gelirne. i 


| iii. 


de Canis minoris- 


PE a EE کلم‎ 


| dm Mittel, | 


"Kë "ect, ` El 
0 an oe 


EE‏ بسا للت 


3 95 6 


Mer. Faden! Bai e gës 
4 Bis October 6. incl; 
, in — +4 oj'o5t 
n —-——90, 184 
, Gorr? ES Ukr. 


Corr. 


Ke 


49 


6157394 |10 58 31,8159249 RE 7729! 4- .د‎ + 1918] 
157 47,8 II o 40j3|- ev Sonne Bel. m 59 35,91 + Sech Sg T thi 
28 37,8 | 7 29 29,9/30:23i2|* Canis minoris د دب‎ tun» 7 29 29,951 À- 908." umm er 
1 2 Gmnorum + ses نه‎ 9,901=-—.0,05,% is min, „10,0 
E 32 53,4 | 29202 ern g | 385 I eT 5 e Geminorui د‎ 1 ak 
IT6I|II 2 B; HE SNE کر رګ تا‎ ERI 
| ۴ 324,6 | PEF E} Sonne ep Seen geg A 513,9 el Bo ln ch Ae 
26. 6,0 12 56 23)6|85.58/0|« .Urfae min, unt, Pol, -:|12 56 SCH au: AR 
611,3 I4 7 6,5]. E 2,8|« Bootis N ECH ckt LA 7 6,491— ادمه‎ kb gala : E i 
| 27 57,4 118 29 3,6130 11,4 Pre, a Lyrae ::::::-. 18-29 3,69|—.9/09| Corr. der Ubri 
| 2927,7 | 83٥34,371 418۱۰8 Lyrae EEN /80.34/05|— وم‎ d 
36 29,7 |19 37 22,7|28.16,3|v Aquilae - eti Re 119-837 2255-95 @Bootis ~ "eh -+ 9,87 
| 39 وره‎ jo47,4* ست‎ ER. -39 53,62|4- oo1la Lyrae dns et 880 
| 39 11,8 40 '4,6140.58,317 Dm, 110144 «+° 40. 4,541. 0,01 لو وې‎ sk 9, 958 
41 40,3 42.3313 |. Aquilae. LE 4 414012214 ogag رسخ‎ PT, 72% 
5163| 46 84146. Lë —— e 246 Said 0603. 9 788 
| 50 49,8 52 49,5|54 5T,0|7 - SEH Wel 52.491301 0183 1 #Caprieor. E اد‎ 
59 45,0 |20 130,4] ,. : 44 unt, Pot | 20 7 30,15|d- 0,3712 4 په ا‎ +9 67 
0315 2185| 4 2/4 29 Ton | ju g 18,17۱ ۳ 0,37 aCygni . ie: + 9, 624 
5 10,4 6 3543 Capricorni ER 6 3,38٩ ojo يښب‎ (e 4-9, 543 
6 25,5 7 18,5| 8 134|1 æ — REN ONIS 7 18,771 + 0,0 EE +9 62 
6 49,4 7 42,7 936,512 & نه هتا‎ A TERELT "742,51 + Gg و‎ Set pou 
8545 Io 145|11 36,517: gn.. 49° 41r nne 10 1463 — 0,17 d 
33 49,3 85 2,0136 16,1 G Cygni. seke rn DEZ 35 1,98 — 0,183 - ES; E i 
39 2 40 6,9|41 I2,3|A —— de sh ده‎ 40 7,9831 ojo8 20 : 
45 33 147 41,8], مت‎ niaj. unt. ja: 46 23,351 430 o26b ۳ 
49 4 50 11,5 و‎ Cygni-— nennen o 14,51] ort - | 
EE Re 30/9/53 37,6 8.287 7° Hm 52 3925|" 0,09 tijo | 
| Me 55 49,2 56 56,416 - وو‎ bien 55 49/2917— 0,09] + Í | 
Be. 26,5 /59.82,0/59 39;3|61 "C ygni es. هوه‎ 5832,16 0,09 i 
614,4 |21.:.7 AT «jet 2 19,59 |— 0,09 | 
418577 || IO OKIN —— (een IO 4,08|— 0,10 f Í 
d ke 121.58,3/E2.51,5 7S. 10? 66 ٠٠۰ 11 58,431 0,08 d 
12 13,7 12:56:412.50,2|;7 Aquaris. sessar . - 12 56,411- 0,08 : 
3310,2 34 4151345 m... 169471. ode 433 0;11 | 
46 46,4 49 ganye 18,5 oe 71 38 TY ee d 49 30,79 — 0,50 $ | 
| 5358/6 „Wolken. i ...::٠.::11:-::54 50,69 ta 8,07 ^" | 
: 159.55,5 |22 240,63 Pegafi که‎  .....اود‎ 04745214 06 ee 
6 34,0 9252|. 2 یس سن‎ E 925,301 0,58 
43.587 | 44 5314|45 4816177 Adar: 44.583,20) d- ott 
| 59 42,5 52 14,8|58 49/26 7^ BETEN مس‎ - 52 14,07|— 0,02 
54 35/1 | 55 28/7156 23/412 Pegal +... un... **H25528,71| 0,00 
248,4 |23 5 E OEE دو ووو‎ “23 421,51 0,22 
6 49,7 8 13,81 940,616:7:* 52 14 nenn: 8 14,13) 0,19 
12 29,0 7:8: TOL 122-0 12 29,00|— 0,28 
| 22 tel 2439(627217|7..:-70 59 see | 2439,70 0,48 
1 38 8,7 39 49,3 41 35467: * se 58 S7 6 vu... 39 49,521 0,26 
49 31,4 51 19,058 9jojyma. GI سم‎ 51 19,07] 0,28 
53 46,0 55 22,6 57 cg d O B7 BO nnt D 55 2255| 0,24 
59 12,5 0 E 2 33:5 SE . 58 39 vesti nl. oo 51,99 — 0,25 
8 38,6 433,6 y Pegal sciet rr re E 3 39,82 0,00 
521,0 614,4, 7 88|Mond........---- ILR. 614,37 0,07 
26 59,0 56 38,0 e PEP minoris.. ‘tr. ia 56 38,30 


50 Beobachtungen 


September-1g8ga 6. 


WES. Mer. Faden 
Tág. Geftime. im; Mittel. | ۰ 
| 
" "ni: " | " n | 
8 |46'46,6 | 21749'31,0/52/18,6|7 gn, - -71938^ دمه‎ 21U49!30,96|— 0,50]. | 
54 5017 et, eg 54 50,70|-- 997 de Oh; 1 
56 12,3]57. Bräie Aquaril.: Been ttn nn - 56 12,41 سه‎ Oj65| ت‎ Corr. der T. 
634522 9 2514|12 20,5]7-8- 72724 o44... 22. 925,64l— 01531, Aquarii . . +9, 52 
16 26,4 ° [Bor. 53 Aquarii vue e EEN 16 26,40| سا‎ O/11|, Piscis aufir. l9, 43 
15 32,9 rent, CQ. be مل‎ | 1627,25۱ OiliPegaü. .. + 9, 34 
43 59,1 44 53,5:45 48,9177 Aquarıl E oom 44 53,47|-]- 1 = Eee Ad 
46 20,6 E 20,7. 48 22,3 & Piscis auftrini re" Eur 7/ 20,59 -H 0,16 QU 6! qui reg 
50 42,8 52 15,2 6.79. 559585 verre | 52 15,301 0,22 22/50 . 9415 
54 354 156 23,5] Pegal ٠۰ 55 28,91| 0,00 
2 48,6 |23 421,7) 5 56,6/6-7».. 569 ووو ووو‎ 23 421,67|— 0,22 | 
649,8 E of 941,06... -- 52 14 sn 8 1454 — oj19|: | 
12 29/511 4 7 OT E 12 29,62|— 0,28 | 
22: no 24 40,0127 22,017 =» KKK '24 39,931 — 0,48 | 
38 9,2) 89 49,5'41 32,2|7 ** *-- 58 57 tI | 39 49,62|— 0,26 | 
4931,7 | 52191153. 9;/17-8: OL 4 a 51 19,24, — 0,28 | 
552236157 476 57 BO i | 5522/75,—- 0,24] | 
5913,0 | o 0525| 235/07 -- 58 89 e o 652,83|— 0,25 | 
m ^ ! 13392 "4 32305|v Pegafi seti ttn e 3 39,08 0,0 | 
491831 81173151 5/2|Mond 54 ٠.1119 "50 11,244 0,05 | 
. 126 54,5 56 36,0 & Urfae minoris: een 56 35,11 
او‎ II [10 14,4 E 
1037,22|. TI 29,312 23,0 } E. E PCT 11 10 2532| 8 
26 20 |1256 19,5| ` je Urfae min. unt. Pol...|12 56 18,80 
10|i2 461: 12573]asele 5. Jecke da 12 
14 13/0 | 15 Sol? 56,5, enne m D 14 ez 0,03 | 
Ii LE UCD 12 ie, ; 7 Kg 
17 4913 18 41,3|19 34,5 } Sonne Se DE Corr. der Uh 
12 5624,0|86 1,5] Urfae min. unt. Pol. + :|12 5622,75 iui roi 
6 12,2 |14 |-8-3,8l«a Bootis -............ ‘|14 7 7144| O/02|aBootis . . . -- 8,"8g 
27 58,0118 29 45430 12y5/Prage, & Lyrae ٠۰ 18 29 4452 — Ola Lyrae ka 95 
2928,3| 30350131 42/14 Lyrae هچ دوو په‎ 34/89|— 0,09 x Aquilae .. +8, B4] 
4048,4 |19 41 41,2]42 34,6 # Aquilae سم‎ 19.41 41,05|-- 0,02 La Capricor. -- 8, 66 
59 46,0 |20 1310| 3145/7: =: 59°44% unt, pol...|29 13U20H- 037 - 4-8, 76 
o 33,3 2 19,4| 4 3,529 Lyneis 2 19,43|-I- 0,37 |« Cygni +8, وو‎ 
6 26,5 7 19,6) 813/811 o Capricorni e 7 19/61|-- 0,09» Aquarii .. +8, 92 
6 50,0 7434|.837,8]2 a -——— e 7 43/38/7۳ 0,09 la Piscis auftr. +8, 6 4 
8 55,8 IO 1574|11 37,٥7 -8 «- - 49? دګ‎ 1015,58) O,I7|y Bega . La 76 
83502| 35 28|36171|s Cygni ٠۰ 95 2:54, OW8| ao rai... ruga 
39 38 40 7,8|41 12,9|A —— a 40. 7,73|— 0,98 8,"82 
45 43 46 24,4147 42,7|: Urfae maj. unt. Pol.» 46 24,33|-- 6 
49 43 50 12,3 » Cygni «ett nnn 50 12/36|— O11 
51 25,3 5231,3|53 38:37 Bn, .38° سا‎ 52 a 0,09 
54441| 55500156 57,3,6-7-:-37 56 s 55 50,02|— 0,09 
5727,5| 5833/0 59309 61 ten: eee]. 15833/92|— 0,09 
6 15,4 |21 : 7 20,6 : 26,6 a eee ann 282-07 20,39 مت‎ 0,09 
858,7 IO 48 II 12,6 ېټ‎ m oe atii tt IO 4,92 == 0,10 
I1 59,2|12 5233718”. *- — 1096/. «ee 1159104 0,08 
I2 47| 1257,3113 51/2117 Aquarii ٠ 12 57,38 څل‎ 0,08] 
33 107 | 34 48135 02187۰۰ 7۰٠۰ 34 487 + out 
46 47,0 49 31,7152 19,5 7-8. +++» Kéi 38 eee 49 31,621— 0,50 
53 59/4 55 44/68:9*--— 5 48 nn 54 51,47|-+ 0,07 
5613,0057 57|% Aquari ٠۰ 56 12,091 ل۱‎ 0,05 


mit dem Mittagsfernrohre. 51 


ASAE EIAS aR ص‎ nenn nn CNN 


September 181.6: 


Fäden im Fernrohrce, Mer. Pidan 


Das Infrument zeigte 2,72 öfilich vom Zeichen; prn Collimation 
war richtig. Das öftliche Ende der Axe. war E apa Th. zu hoch: 
und nach der Umlegung 0,45 Th. zu hoch. ! 


Te e | m j onte iin Mittel. 
" UE "1 
11 | 6'348 |22U 9/256 12/2077 Ce (729245 ee ~ |227 9'25,87|— 0,53 
15 32,6 17.22,6|B d 58 p: e eee v Es 16.270511 ott 
16 27,8 Auft ZI 16 27,80|d- ont | 
43 51,7 مه‎ 45 41,3 à Aquatii ^ E reen, IS 44 45,93 سل‎ ott. | 
43 59,8 44 541045 496|77 eee nnn] nl 445410|4- ott: | 
47 21,3 47 21,448 2247 |« Ze auftrini «وووووکهه‎ - 47.21,39)4+ 9,16}. 
50 43,4 | 5215/88/53 59/4|62 - -- 55258 <<< e siita 52 1591|— 0,2 | 
52 6,7 55397155 14.6|7* 56 7 «e |. 5839,71|— 9,22 
249,3]28 422,0 55714 6. ess 56 g.eeeeeeees 23:4 22,23I— 0,22 | 
8 14,8| 9 41,56- Teen 52 TA je 8 14,981 9,19 
12 29,7 14 19,5 7e 61-12: «5-7. I2 29,72|— 0,28 
22 0,6 24 40,6127.22,617-8- مد‎ 24.40,20|— 0,48 
38 9,5| 3949,841 Er Zee 58 57. n «| 20 49,95|.— ke 
49 32,5 |  5119,9|58. 967۰8۰۰۰61 ٠۰۸ 0051 19,94|— 
58 46,6 = 235157 1,5 feu SZ FO. rep 55.23,22| یه رپس‎ | 
| 154595] 56355 67287 rg 56.356 4 
d 59 134 ٥ 0527| 234717۰۰۰۰۰ 58 39 پد‎ Oo 052,93|— 9/25] 
| | 3 39,6 4 34 4|Y Bei JL Een doe RM 839,731: 9,00 
| 26 56,0 56 36,0 86 53,0j« Urlae minoris... .- ı 56 36,22 
| 


Ig |22 52,6 |11 23 447 24 37,8 
- څپ‎ 25 52,9 26 46,1 } SORE > Kn a N If 24 y + ojo. 
I2 56 26,0 e Urfae min, unt. Pol. ..|12 56 26,00 EH der Uhr. 
29 28,3 |18 30 347۱31 Lyrae RER i8 30 34,62|4- 0,09 Nr "s 
40 48,6 9 ei 41,2142 3441» Aquilae اد نن‎ 19. 41 41,05 + E x il ٩۶و‎ +9, I7. 
46 9,447 23l S. S CERA "Eyre" 46 -9,27 «Aquilae .. +8, 82 
33 و4‎ |20 35 27۱362» Cygni مس لیت‎ 20 35 VR da —— . dT 8, 85 
| 189 34 49 OAR IO e ss 40 7,74|—.0,08 a Cygni 2.8, 75 
| 45 8 Wolk|en. : Urfae maj. unt. Pol. yi 24,02|4- 0,26 19039 mit 
49 2 50 12,2 y Cygni مده‎ elope ¿5a 12,26 — 911 
31 25/3 | . 5230/77/53 39/37-8"--38? 7^ «e 52 30,99|— 0,09 
54 4445 TATED rr» ss 55 50,16|]—. 0,09 
57 2714 58 33/2|59.40, When So see a 58 33,16|— 0,09 
6154|21 7205| 8 En let 720,53|— 0,09 
| 8 7 II 12,4 eoni riens p oo 1O 4,88 مخبا‎ 0,10 
| 11 58,8|12 52,8.7:8? * 9. 15961... en 1158,95|d- به‎ 
I2 46 12 57,6|13 51,2 17 Aquat R TEES 12 57:45 + 9,08| يب‎ 
33 8 34 5,0135 %3|8™. +- —16 47 e... 34 Sotl-k out „Cor. der Uhr. 
1839,4| 7 29 31,5|30 24/7|« Canis minoris. e, 7 2981514 o, Canis c puma سم‎ 1 8/66 
14 |36 3112 |19 87 2815 38 172v Aquilae سه‎ 19:37 23,61|4+ 0,027 Aquilae . . +8, 7o 
40 48,6 4I 41,0 42 345 "EE 41 41,01 سل‎ 0,03 8^ Cyani Lat: 1 8, 84 
33 49/9 120 35 2,7|36168|« Cygni ون‎ 20 85 264+ oa 8ل‎ nn 8, 84 
39 42| 49 7,9141 13,3 سه‎ 066 4o وم حا|3ت,8‎ ap," +8 77 
45 45 46 24,4147 42,8l, Urfae maj. unt. Pol .. 46 24,43 + 0126 © Pezaf an +8, 49 
49 44| 5012, » Cygni. nnn | 5013,31 وون‎ egal رر‎ +8, ert. 
51 25/5 52 312/1583 37,9 ERT 9389 75 Ie 52 31,09|— 0,09 19" 18^ . 4- 8,70 
54 445 55 50,3 56 57,4 6- : :37 56 دوه ډو‎ er 55 50,29 — 0,09 
57 27/8 58 33/3 59 e 61 ARR. EAR GES ERR 58 33/16 وهه‎ 
6 15,2 1 7 20,3, 826 WR m set etn “af 7 20,29 ^ 0,09 
8 58,6 IO 52111 12,60 —— ... ٠۰ een 10 5,02|-— 0,10 
EL c 587 12 52,8/7- gm... |— 1096 “| - IF ښات و,58‎ 8 
4- 8 


12 47 oo: 17 Mai WEE sennej: I2 5731 


52 ^U Beobachtungen 


Mer. Faden 


amie er f. 1 zu. pu iM | OR 
14 m 47 5á $O cw E — 169475: [21U34/ 3130 Pont. 1 
4647,5 f 52'19,6|7-8: -** -71 38 ee TED 49 31,88|— 0,50 
58 595 5449|8-7-:— 543 e 54 51,67|+ 7 
E 7 5 وم چو زب‎ ea ` ` 56 3,061 0,05 
| 22 0498, 1 41,6 3 Pegafi Wé BER ° 5 [22 7048,55 + 0,03 
6356| 68 ger 2024 | "g2631|— og 
16 27,4 7 |Bor. 53: Aquarii: نلا 27,461 26 نر‎ ott , | 
15 33,3 en Auf, oons "1622894 Opes ش‎ |٧ 
43 3 44 46, pers à Aquarii د د د د دغه‎ F2 44 46,37 +- OII h ۸ه‎ 
44 0838| 44543145 497477 —— ctn nnnm s| ېك‎ 3۷7۷ 
46 21,3 47 214 م2 ې4‎ enger auftrini iade. 47 21,65|4- 0,16 = 
50 43/5 1153 50,416" - 0 38 $e is]. ` 521601|— o22|] * o 
52 7721 53408155 149756 7 |] 534917|- ei22| ۷ 2 
249,4 123 422,5| 77 -— grossis ::- 237 422,51); 7 ILC 
6 50,8 8152 "Qn57: 3 52 Tq TE 8 1526|— o,r9|- AR 
12 29,5 14-19,617:8*.- «61 Iesch ^ 122967|— 0,28 
22 9,0 24 40,3/15723,07:8: ^ 70 59 si «24: 40,70|— 0748 
38 10,3 35 Kat: 51732,8 Ze 58 57 i ipn 39 50,839|— 0,26 ^ 
49 3215 51 20,0 7° yu A61 دد و د191‎ stri 5t 19/95|— 0,28] ° o 
5529/7157. BO شه د و‎ GO A سات‎ 55 23/65 4 LA 
54 59,6 158° 14,716- egi. BP Sf it. | 0124 & 
5913,6| 0' 053,4 283507. +- 58 و‎ ee: © 053,33 Ga" ` 
2 46,5 : 39,8 4 34,5|Y Pegafi ~ eege TORIS 339,91 0,00 ` 
26 58,5 56 385| => e Urlae. minoris. eel. 5688,69 " 
II O sc kin au EROS. 
15 o ٣٢ KE }Sonne . "T ee ب‎ IT 3 59)85|4- ‚09. eek a gel 
46 21,3 22 47 2314848 LG ناوید 12247“ دوخن‎ org ‚x Corr: ‚der ‚Uhr, 
52 62 | 5339,8|55 14817” 756°7 e 53 39,81|— 0,22! Piscis aufn. d? 
[54363] 5529/7 56 end Pogai sammen ion $5 2977| on پا‎ 
[2496 23 4 22,5 557,516- me. „56° o EK 23 -4 22,5 خد‎ 0,2217 Lë H $ 5 
e 8154. 941,5/7**::52 I4 e " 81528 — di ui p ;9, 50 
1229,7|1419,7|7-8*** 61 12 +1. vaf-  17229,82I— ده‎ ` 23" I6^., +8,"49 1 
22 1,6 24 40,7 |27 23)9|7- 8 مه‎ 970 59 ve 24 40,70|— 0,48 | 
38 97| 39 55141 32/77۰7 58 Bee | 39 50,29 — 0/26 
49 32,7 51 204153 5۰ 661 TY c IS وز‎ E — 0,28 : : 
53 46,6 55 23,657: 1,817 > = 57 E, serans 5503,35 0,24 me 
5913/7 | ٥ 0534 235,0|7--- "58 89 5۰ 0 053,36|-—— 0:25 Peg! 
3 40,1 4345 y Pegali . e A EIERE Ee V 3 40,03 oooh 7. * * 
26 55,5 56 36,0]: x Urlae minoris W^ v w/o S ie 1756. 8 3 we ل‎ 
28 39,6 7 29 31,730 247|® œ Canis minoris EEL «1729 31,65 + 0,03 Së 
| اپ‎ El Cort. der Uh 
16 |33 39,5 |11 3431,6]35 24,5 en a = 
رنه ده‎  3639dla73n3) ES IE 858547 e 99 euo Fa 58 
26 9,5 |12 56 26,۱26 Sale Urfae mim. unt. Pol --|12 5625,78| ^ Jw Aurigae. . 4- 8, 65 
143,7 7 2522 418/9|a Aurigae unt. Pol... E? 259,57|# 0,242Herculis . +8 78 
5 140 6 7,8 7. 24a Herculis- «s 56 7/70 0,00 y Aquilae . ER 8 65 
36 30,7 |19 37 23,6| 1717 y Aquilae Dese!) dia [T9 37 23,64 Ka م2 تن‎ 9. 1 dÉ 8, 62 
4048,7 | | 41 41,4|42 8 ek 1ه - هه ریووي چ‎ 41/21۱ ojozi&Cygni, 8 56 
33 50,2 دا‎ ٥ 35 3,2186 167|z Cygni نس‎ "20 35 2,88 o,t3la Aquarüi , +8, 46 
39 43 40 717 41 Leners x" 40 7193 DE 0,08 & Piscis auftr. + 8 57 
45 44 46 2418|47 43/3۲ Urfae maj. unt. Pol. 46 24,70|-1-: 0,26 &Pegafi..'. 48, Sr 
49 42 b Cygni. ووو یا‎ eorias 50 12,32|— O,1I|y j EFT 8, 57 
51252 52 31,4|53 38/2 7- 8^ «38? 7! «eene 52 31,36|— 0,69 19U 2 OT 
54 44/6 | 555012156 57,2.6:7: ::37 56 «| 5550,20) وه‎ ` 595 
57 2714| 5833/359408 6T Cygni مده‎ 58 33,22|— 009} ; 


mit dem Mittagsfernrohre. 53 


September, ı3'16. 


Mer. Faden 
im Mittel. 


Fäden im Ferntöhre, 
E | IL | itt. 


Geftirne. 


" "|^ ; " " 
16 | 6'15,4 21U 7۱26.47 Cygni T aa ae ETA 7/20,66|-— 6,09) 


8 58,6 IO 5,2|11 13,2]€ - -——— nennen *| Io 5,/22|— 6,10 
TI 59, 3118 52,717 وم872۰‎ — 10?6'. +2... 11 59,15|-l- 0,08 
12 57413 547 Aquarii وت‎ 12 57,481+ 8 
84 Aë هه‎ AMET 84 5?7|d- ot 
49 31,5152 19,617 8° 5+ SEA, 49 31,72|— 0,50 
54 51,815544/9]8- ° a ٨ LC | .545175|- oos 
56 13,3157 63| Aquarii vweseoosàes Le e 56 13,36 + 0,05 
22 048,5| 141,59 Pegafi واا‎ 22 o 48,45. + 9,03 
9 26,0|12 21,0|7?* +. -72?24! u... TENA 9 26,41|— 0,53 
17 23,2|Bor. 53. Aquarii- «s+ sias ,.,1627,65|4- 5 
16 28,0! [Auf e $555 Saas 16 28,00!-+ Dit 
A4 54,545 49/7177 Aquat... 4454,43 لل‎ 5 
47 234 « Piscis aufirini........ 47 21,51 913 
53 39,8 55 14,8 Dm. 57 “race 5 39,81|-— 0,22 
55 29,6 56 7416 ۱٩ درو وروا‎ ٢" 55 29,77. 0,00 
28 422,61.5571516°7” DOP, ٠٠٠ه‎ 23. 422,54|-— 0,22 
8156| 941,767: -52 EE 8 15,43, — 019 
24 49,427 23,017: 770 59 itn nn . 24 40,50, 948 
q4t827|7- ° 58:57 in teme 39 50,11)— 0126 
153 987۰8۰۰۰61 04۰ 51 20,06,— 0,28 
55 23,6 57 2,8 7:56 57 80 f I 55 23,58 — 0,24. 
Ò O 53,6 28527058 39: po: 0 58,46,— 0,25 
8 40,1 سه‎ Hépag مه 539,97 نه کله د‎ 
56 34,0186 52,0: Urlae minoris» لس‎ 56 35,06 : Corr, dass 
28 39/5 | 7 2931,6:3024,7;« Canis minoris. «ou: 7:2931,58|4- 0/603] ——— - 


w Canis min. . + 8,67 
EE 24 7 Aquilae .. -- 8, 734 


26 95 |12 5627,0|86 Gol, Urfae min. unt. Pol...|r2 56 26/28 


aGygni ... 4-8, 854 


6 3,6 119 37 23/6138 37,5 وا‎ Aquilae ............ 19 37 23,54|+ ojo2|a Aquarii, دن‎ +8, 46| 
40 49,1 41 41,442 84/7] — لرل‎ fees] 4141,58) 6,02 s Piscis auti * 8, 39. 
32 500120 35 2,9136 17,3]a Cygni <<a. 20 35 2757|— o,t3|sPegafi Lë 54 
n3 $2. en 7,5,41 13;3|A Gr? TÉ په‎ & K a e e RER ... +8 5t. 

4 25,1|47 43,31 Urfae maj. unt. 7 24,8 0,2 D rat uro. 
49 44 50 12, =; 4 y Cygni OUS SR داد‎ o وه د‎ p pte 611 19 3 ` * 9 57 
51 25/3 52 31,0153 3 „gm. 1589 اا‎ 52 31,09. 0,09 1 
54 44,6 | 55501156 5713 an Eë "| Aë 50,22 — 0,99 
5727,4| 58 33,159 40,0 6T CYEx A 7. E لډ‎ 

EEE 8267|' —— "me e liii oi 72046.— o09| ^ | .  -—‏ که و 

858,8 10 592111 Tëlee, IT "Vo 5I2|— 0,10 : | 
| 2 x T 59,1 12 52,6 7:gm.. — 1076! ed. € ٧ Ag AA 11 59,00 4 -0,09 i 
12 4,5 4 12 57,4 13 51,3 17 Aquarii ۰۰۰۰۰۰۰٠ 246 +. 9,081 : TS i 
3352717 3628,539 028٠۰۰۰۰۰۰۰۰ 8628,02 0,47 SS 

39 6,0 41 4315 II Cephei هدوودهووهوهدهده هه کل‎ 39 5,70 E 0,47 ٩ Í 
46 47,2 |-- 4931/4|52 19,07 -87 -::7139 <<. 49 3142| —. 9150 | 
53 59,6 54 5177155 4448 — 5 43 ٠٠٠٠٠٠٠۱٠٠ 54 SSS F- Gel ` 
: 56 13)3 57 6,2 & Aquarii ورود داد دم د هف هل‎ . 56 13,36 + 0,05 Gr | 
59 56,3 22 1 41,6 9 Pegafi 6 A0] & 6 v6 دن ده‎ 06 «9 "6 a9 يه‎ 2122 7 0 48,42 Se 0,03 
6 34,6 9 26,0 I2 20,5|7m. 72924! se viU e le ca uie ARS 25,97 سه‎ 0:53 
16 27,6 Bor. 53 Aquárü ورواو‎ 1627,60 Toon 

1533/7 n d4megr ARE S -— S "1 21628154 pl: 

43 59/8 44 5441454916177 Aquarii eech 4454241 هو‎ 
46 21,6 47 21,548 23/2182 Piscis; auftrini en or 47 21,69|3-0/18]^ 
52 6,8 53 40,0155 14/6 7 - r وو‎ "> 58:39,84 00/22 

56.243 e Pegal SE ATER p 852974253000: 


54363 | 55297 


HL. Abih, i 14 


54 Beobachtungen . 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden | 
Geftirne. 5 3 Corr. 
| TII. im Mittel, 


n 

249,5 |23U 4!2255| 557,6,6-7 =: sa 4/22,57|— 0129 

8 15:3 7۰ , "8 15,28|— 0,19 

12 9,5|13 58,017 12 9,28|— 0,28 

12 29,5114 19,57 12 29,62]— 0,28 

22 13| 2440,57 22,8|7 24 40,46|— 0,48 

38 98| 39 50,241! 326, 89 55,19 6 

49324۹1 51 20,253 9,67-8-.- 61 9° 51 20)01|— 0,28 
55 2313157 7 Gë 55 23,55 0,24 
59 13,8, O 0532| 23527 © 059/39|— 0,25] ` 

: 46,4 3 49,1 4 347/7 e 1 1 ) 

20 54,0 56 37/086 54,5۱4 Urlae minoris: s< s.s: 

28 39,6 | 7 29 81/63 O 24/7 | Canis minoris 7 29 31,61 » 0,03 TR 23 usui 
1 SE 1 a Canis min, 3- 8," 67 f 

18 |40 49,9 |11 41 417142. 3458 } Sonne PR: «JII 42 46,02 ته‎ « Ophiuchi - 4-8, 62 
42 58,3 43 50,2|44 4378 tal 28 . + 8645 8 
26 12,5 |12 56 29,0|86 12,0 Urfae min. unt. Pol. “+ t2 4 rs 
25 23,0 |17 26 15,827 10,2] Ophiuchi des 26. 15,97|4- ot 
Das Inftrument, welches 3,"6 öftlich-von-der Marke zeigte, wurde 
berichtigt, feine Collimation war recht, Das öfliche Ende der 

Axe war 018 Th.-zu niedrig und | nach der Umlegung 0,42 fhs 


zu hoch. 


Corr. der Uhr. 


en LI ee L| ١ 
© , 1 

| 19 |28 41/0] 7 29 SE 254l Canis minoris | 7:29 32,11]4- ج‎ 0 231 
E 557 | 33 54/6 34 55,1|e Geminorum 33 5474|— ojo 3 ! 


732. F 873351 
22 28 40,8 72 ) 32,930 26,2|z Canis minoris 7 29382;95|4- SE Corr. der Corr. der 7 
8256,6| . 33 55/7۱84 55/7) Geminorum» «s — 88 55/60|— 0105 pua 
57.33,0.| و9‎ 58 gës Wolk. je Leonis i 9 58 26,28) 0,01 en min. + 7,47 
u ره‎ ge Geminorum < 7, 678 
23 |58 497:11 59 ac 034, RE eer BO E 
0580, I2- 1 5018 1 i : 821%. “52 
2612,0 "186 .10,5|z Urfae min. unt. Pol. . 56 29,42 d سخ‎ 
55. ol :55 52,2 56 45,6| Venus . . 55 52/321۳ 0271 — Core Se Ze". 
|14 7 8,8| 85٠ Nec e : |4 7 7 ES - E 7748 


938,6 |t2 دد‎ 30,8|11 23,6 5 $$ 
11 et 12 39,|18 8211) "rs 18493 + 22d 


22 55 33,1156 27,4! Pegalfi Ee ccr — ههه - - 5538,98 ووا‎ Corr. Bar Uhr, 

57 52,3 |23 58 51,1 E 53% Andromedae [23 SÉ 51,17|— 0,05 : 

2499| o 8 3434 43746 © 3437|. ogee Pegal ٠:: 5,29 

27 0,0 56 44 87 7. Zeie UM ( 56 44,22]. .. ., |eAn ec +5, 3 

2 سرت‎ E 6 

1 |4o 52,3 |19 41 44,8! m 38,2|« Zeche 119 41 4475F eo» ` aal 3 LC 5,23 
|45 20,7 46 12,8 47- 5:9 8 ~ ف‎ 46 12,78 te ‚03 Corr. der Uhr 


aa 24 4493'— 0,48 
> 39 SOB 2 dës: 
. 63 13123. — 0,35 
33 171501 oa5| . "9° DE Za "975 


alea 5525 ام‎ 
38 Ze 

5112 
5I * 
Der letzte Stern, Aft. etwa 5“ nördlicher als der eríte. 


56 40,8 58 19,46 7m. By ووه‎ "EE D 1 = 56 431,61 | بت‎ 0,24 
2510| o m 4394 v 16888 (| ó:8:44/64] © 07001 ېې‎ 
923,01. 11350113500 n = 66748! 11 35,31|— 0338|: 
1779,3|  183421930,28:---19 48 18.34,19|— 0,02 
24 T 89: “19 26 ` د‎ 141| 001 


H 


mit dem Mittagsfernrohre. 85 


lee 


October 1816 


Mer. Faden 
im Mittel, 


Gettirne; Corr. 


ki 


.: کت‎ E nm "n n : 1 
ال سا ددد‎ A ,وو وتاه‎ 81| ozgi Corr der Uhr, | 
46 45 48 6,7149 37,5,6°7° "55 6 unt. Poli} 48 6,85|4- Gäile Pegafi |. 4-4" E 
52 551 54 8,0156 137478۰۰۰64 ٠ 54 98/14|— Oj34|z Arietis .: ها‎ oo| 
27 "el .56440|87 55|« Urfae minotis- >+. <.> 56 44,72] di E 
2305| 1 517,5| © 8jo|7 71954 ee $9915 5 5: شي وغو‎ u0 a 
17405 10 28,5113 10517۰0۰۰71 52 7 TO 28,38|— 0,51 
13939,5| 3213,533 49617756 BO ٠5 32 13,57|— 3 
|43 16,0 49 56,5 di Ld E و‎ 49 56,79.— 1,38 
: 50 58,4 H^ 76 iso * 64 197742404 e 50 8,4 سدان‎ 0,53 
55 51,6 56 47,7 87 454|z Arietis- - ++». $9459 56 47,85 — ‘0,03 


| اہی 
ES | 1‏ 4 24/7 31,240 39 12| 39,4 138 4 
wu 4 ah vg -— Sonneries ma |12 49 35,92|-4+ 9,07‏ 


Corr. der Uhr. 


27 2,0 56 46,0 87 رات بو‎ Urfae minoris. goce Ts 56 46,89 
. | 1- 5186|58, 9,0|7-8: 71754 | 1:5 18,70 —: 6,5k] - 
7429,5| .1029,444319,5,8: : 7I 52-6] ERO 29,34 — اه‎ 
39-4 82 I4:4133,50,5l7 « « 256 Kid OARRA ENET 192 14,47 Gë 
43 11,5 49 59,0156.5-45 وق نو‎ Al شت‎ "ag 58992 — 1, 


26 14,5 56 34,5 & Urfae min. uut. Pol.-.| 5633,99 حت تة‎ 
29 33/3 |18 30 39,3181 4772|e Lyrae e LAKES 18 30 39,29|— وم‎ 18U a1 = E 3,098 
as Inftrument zeigte 2^ öflich vom Zeichen. 7 ` : 
5 |29 32,2 |18 30 39/7۱31 4714|2 Lyrae eneen ٠٠118 30 39,69|— 0,09 
36 35/7 |19 .37 28, 38 22,1 7 Aquilae teneis ier 37 28,41 + 0502 
40 537 | 414612142 39,51 —— enn n] ..4r4611|H- 0702| ^ Corr. der Uhr. | 
و‎ í së 46 14,5147 7,618 LI WE SCR RC EO. AEN 46 14,47) Sog en 
33 55,0 120 35 9 36 22,4!2 Cygni WEE 7,941 Ort3 u lyrae e u 3,55 
39 8,8 49 12/6141 1991 —— لل له‎ ^ 4012,67] — 0,08 y Aquilae ... +3, 58; 
49 98| 50175| | | * WIDE 1 II gute —— :** F9 43 
51 36,6 52 36,4| Wolk. |785 : 389 9 رر دد‎ |] 3523643|- Gëf ٨٥ T م3‎ 3 
\ 54 49,5 ^ 55 5410157 2,2 67-37 56 ههد ده ده‎ 55 55/06|— 0,09 WW — = SH Se اوه‎ 
57 32,6 Wolken lór Cygni--------- 2)" 5838,24 هاو‎ `` T$ 13 
639,5 |22 930,7|12 25/7|7?: --72?24! -.-..-..-.|oà. 930,81|— 95 HS JODIE 3 | 
: 16 32,5 Bor. 53 Amar, et 1632,50) o/11|^"^eoms + sis +3 33| 
1538,8] ` — ]z7287|Auf.  ,—— ereere]. 168820 F ott Sal 40. Ai 3/32 
: 28 IŻ 14,5|14. 3,6 m : 60? 58! CELINE کل وا‎ 2 14,58 —.0,28 | A AIT i 
22 6,5| 24451727 271817 °°°°70.59 e. 24 45,60|— -0,48 = | 
: = 154 | .39 55,0 $130,417 E د سر‎ e 89 55/79 |—. 0,26 | 
سه‎ 53 15/8155 1 MER 15,80|— 3ه‎ | 
IEP, 59" j 655 { 2 17,90 — oj | 
| 56416|58 1.257995! see ie 417 t|-— 0/24 
59 1944] o O 585| 2 49/6... siani 450. :6,58,83—— 0/25 
| f 3 45,61.4.40,09 Pr E مته‎ m ٢ ١ 5 
117 746 eege. 11 36,24 o38] ` = 
117 39,7 18 35/2119 8L1 7۰819 48 يه‎ TA 18 34,96| — 0,02 
22' 1,6 25 56,71 ° 52 Piscium i. <... |. „9256,60 Out 
128 74| 54 2)4|44.584|8"- - هو 71 >1 او ول‎ 236|—.00 
32 57,8 83 50,7'34.452 Mond... » ..- AN ek LR. -8350,88 + oep 
468514 | 48 71549-371577: 1559.6! unt. Pol <<< 48 2,41|4--0)2 | 
|52 6,51 549/0156 1407: O4 59] 54 9/091 934 
! 


55 52,5 57 46,1 o Arietis» AE See EI -56 48,78 ê Om e 
9.58 30/8/59 24/7 |« Leonis: : +++- +11]: 9-58-30,63 "F ae >: 


6 |12 56356) . . |a Urfae min, unt. Pol: + |12 36 3500|) د ے‎ | 
Das ófliche Ende der Axe war 1,32. Th.. zuxhoch . und nac der ]. 
Umlegung 2,55 Th. zu hoch. Das Infirument zeigte 1,2 ófilich. 


56 


| I. | Tit. 
| n We Seine Collimation war richtig. Darauf wurde B Qoid! Aa. iB 
alles berichtigt. i-e ife) 
" " Dy : " | " n — — o, 069 
8 |29/34,2 |18030*40,4|31/48,1]a Lyrae *** ee 18U30/40,45.— مه‎ Corr. der Uhr. 
36 36,5 |19 37 29,238 22,617 Aquilae reen : 87 29,14|— 6 
40 3 AT dretten هه‎ 41 47,18|— 0,06 aLyrae ... +2,73 
4523,21 4615247 8,318 —-— v 684 46 15,21|— o,o6|v Aquilae . . + 2, 88 
I 0,8120 434/5| 8.12,5 69 Draconi$.........-—- 20 43449, — 0,331* < +2, 40 
33 55,6 85 8/4/36 22,8|x Cygni MIL 35 8,44|— 24 0 : +2, 64 
39 97| 4919641187] — 6 40 13,57|—.o,10|* Cygni kär 50 
49 96 50 17,9 ie EEE ee 50 17,81|— 0,11 19" 39^ . + 2,463 
51 8 52 36,8153 4317178” -389 EE 52 36,66i— 0,10 
54 49,8 5555/7257. 217167 37 56 55 55,62|— 0,10 
I: b 58 32,6 59 39/3|9 1o = 387 460 58 32,51|— 0,10 
57 3372| . 583866159 45/5/61 Cygni nnn 58 38,66 — 06 
620,9 121 7260| 832/47 — ٠٠م‎ Me etn 21 725,99.— 0,10 
9.42 FO 16,811 18,4. —— ttt 10.10,68|— QII 
| 12 56 39,5 æ Urfae min. unt. Pol.-.|12 5639,50 
al. ` Ja sz 4905884? N Sonne ic E ok! 
59 6,7 | 59 o 52/4 Sonne WE - 2 9/044... Corr. der Uhr. | 
..10 136.37,8 | 19: 37 29,6138 23,517 Aquilae:........ 1لو + . ۸01186 0,0617 — 29,781 37 وړا‎ 
j 49552 - 41 47,442 41,218 —— 6666s 41 47,58|— 54 +1, 96 
i 4528,5 46 15:7147 0,61 .—- v 66 46 15,58|— 0;06 —— VY R$ 24 
C : U 404 "m 
II |26 19,0 [12 56 40,5|86 2370|» Urfae min. unt. Pol. he 56 39,61] : 2239 42-2, 14 
12| 8 i,3|13 8537| 9 469 lge ledit MSS E در‎ 
à IO 11,3 II adn MES da hs 9 58,61 — Corr. der Uhr. 
619,6 |14 7 14,6 8 11,1| Bootis ٠٠۰٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 71473|— 0,07) genee 
| 23 28,7 24 22,3.25 17,0 Venus xs "ene Centr, 24 22,31|— 0,03 « Bootis , . . -H 7د‎ 
| 36 37,8 119 37 302 Spe y Aquilae e I9 37 3:38 6هو‎ y Aquilae . . +1, 57 
| 40 55,4 |- 41 48,042 41, Pi EB. 41.47195 — 666 e ET 56i 
45 24,2 46 1614147 95 eme 46 16,35) — 6666 — ... ول‎ 43 


25| Vom 


Krankheit erlaubte mir nicht, ep zu benutzen. "pi Na 
34 1,4 |20 37 35/3|36 28/714 Cygni -rresia Jao 35 14,37] مه‎ Wl e 
39 15,6 40 19,3|41 24,7|^ se | 49 1944| وم‎ nm — HE 9, مهه‎ 
26 19 37 35/336 29,4] Aquilae en 19-37 3549 — DER Gorr. der Uhr. 1 
4t 12| و‎ WEE = poene Re, د‎ 
45 29,5 46 21,6 47 14,6 8 nm له‎ 46 21,55 — 9,05 i 7 986. 
34 1,8 |20 3514,6|3628,8|« Cygni nennen. 126.35 14157 — 0,01 ST, | 
٩ 39 15,9 40 19, 141 25,0 JO nn TE 140 19,83;— 9,03 bl Mr 
49158| 50242 dy ttp 5024,06 — 0,02|y Aquilae +e — 3,78 
51 37,0 52 42,8153:497 7:8?:-38? FE مه 42,721 دی‎ ٠... — 4, 17 
54 56,4. 56 I, Ba 937 56 p 356 1,82(—' وخ ي‎ -—— cm, 00 
58 39,0159 45,6 9: 10 **87 46 e "|. 5838,86|— oora Cygni .... — 4, 20 
| 57398|  5845»8|5952,2,61. Cygni ^ 58 45,321— ol Fegafi . 1.114, o6 
6 27,3 |21 7 32 er? nrbe. en اوخن — 349 7 ۰ل‎ Arietis . 3.4, 33 
9 19,8 IoI (B TI 24,6|€ ————— «€ ده‎ EE .اوه‎ 4 IO I 95 |د‎ U gg sa 
51 197 as 53288 352839". Yagonı......... [73.323001 odd کش‎ 
51216 53258155 3088-4" |^" 53 25,07|-.- 0,08 | 
57 35,0 ٥ 5455K د‎ ٢٢ 8۰۰۰88 07 «itp 0 54562 4- 0182 x 
ee, 


Fäden im Fernrohre. 


Beobachtungen 


October rg 6. 


Mer. Faden 


Geltime. 


15. bis 1 نر‎ October war beftindig heiteres Wetter, allein eine 


rê 19^ . + 1,"5X | 


Fäden im Fernrohre. 


mit dem Mittagsfernrohre. 


October und November-ıgı6. 


Geftirne. 


II. | II. 


Mer. Faden 
im Mittel, 


" 
26 | 2'593 


oU 3/527 447,3» Pegafi 


AA E E e 


m 


oU 3/5274 — 0,04 


931,4| 11 43,313 57/4/78" -66?48* --* +... It 43,14|-7 0,04 
17 47,4 1938,58 ug 48 "re... 18 42,39|— 0,04 
22. 9,4 28 45 52 E EAVES ES 237 4,40l|— 0,04 
3 145 24 9,5125 dt us -— ERE egi 24 9,43|— 0,04 
30 30,6 33 47172167 — 5745 reies 32 7,92 4 ٤ 
46 42,6 48 15,5 7—55 P unt. Pol. 48 15,26|—- O11 
52 10,3 55 4,6 و ېي‎ 3 14 ET 53 36,58 0,00 
27 o, | 56 50,087 14,0|z Urfae minoris -....... 56 49,22 
2383| 1 ای هڅ‎ 615,67 82-٠۰۰ رد موه د اه کو‎ .1:-5:25,34 12۰ 9,07 
7 49,5 Io 36,5|13 26,2|7 — ee 71.52. ٠٠٠٠٠ هه‎ 10 36,28|d- 0/07 
30 47/5 | 3221,58 57:507 — ::56 -6ق-‎ ٠ 32 21,54|+ Oor 
56 0,4 56 56,3157 52,8 | Ares are 56 56,45|— 904 
26 25,0 |12 56 46,0|86 27,3|« Urfae min. unt, Pol. . -|12 56 44,28 
27| 441,614 534,8| 629,3 aR CEL CEI -— i 
6 542 7 47:7} 841,9 } er A ra Corr. der Uhr 
37 36,9: 15 38 32,5 39 29,0 Venus TEC ON. LR 15 38 32,431 0,07 ب‎ innen 
29 40,4 |18 30 467131 54,7 |æ Lyrae 4۰4٠۰ [18 3046,82,— SO2l„Lyrae .. . —4,'"17 
34 2,2 |20 35 14:9|36 28,8|« Cygni هننن نن‎ 20 8514,81,— Date Cygni .. . —4, 47 
39160|  4020,04125,4|A —— nnn 40 20,047 Ojo3|yPegaüi .. . —4, .48| 
49 16,4 50 244 (E E 50 24,46 — 0,02 21U اچ‎ — 4,36 
5137,5| | 5248/0158 504|7-8"--38? 7^ «e 52 43,19]— 0,02 ne 
5456,6| 56 2,357 93]6°7: äs 56 s 4۰. 56. 2,29,— 0,02 
5739,5| 58 448 53 52,0061 Cygni -isses dae 59 4499| 0702 
6 27,4 |21 732,6 8 39,3 T KEE e DEM 21 .732,66|— 0,02 
910,8 IO Mp 24,86 | —— een IO 17,22|— 0,02 
51 20,0 |23 53 23,6155 28,5|6" 3 60° RE 8 53 23/20 0,03 
5122,0| 5325655 7 Gë g 53 25,27|-- 3 
56 49,3158 27,517 —::: 57225! «es 56 49/31 + 0,01 
2596| o 3533| 447,5 7 Pega Beo rro Ra o. 353/111 0,04 
; 546,0 oua E a E 546,00! + 0,32 
9 31,5 II 43/513 5715.7 — 418 een 11 43,28۱ ۳ 0,04 
17 47/7 | _1843,211938,618— --19 48 4۰ 18 43,79|— 0,04 
25 9,7 23.4, 52 ۱11 ER 23 4450|— 0,04 
23 147 *5919956! „or وه وو‎ 24 9,66|— 0,04 
27 مه‎ Urfae minoris: ere 56 47,72 
6 50,3 | © 48 22/8|49 531217" * ** ١ unt. Pol. -f o 4822,71]— o,11 
EU 53 43/5/55 107۰8۰۰53 1 en 53 437,48) ٨0م‎ 
56 53,087 29:51 Urfae minoris me. | 156 55,74 
2460| ı 5326 8 2357-۰٠ 7154 1..532,91|d- 0,07} 
7570| ٥ 43/6/18 34/0 Go "ee 10 43,74|-1- 0,07 
30 54,6 32 29,234 Bif EIERE 32 29,10'-+ 0,01 Corr. der Uhr. 
48 10| 4852849456107: :— 2 38 c 4552/70 O08 U gE aiy Ego 
56 7,6 57 35158 7648 ARGS AREER او‎ TE 3/26 0,04 3% , 
8 5o|2 5 18177 ؛‎ 081777268 844 2 5. 189۱۳ 53 
628,6| 826,60-7-..63 29 سن‎ I 628,38 53 
l | A 
de Se 14 33 10,8 34 SE 2) Sonne eene eene d 14 34 18,10|— 0,06 Corr. der Uhr. 
en هس سم‎ 
56 19,2 | 1 57 154 38 126 SEs هدو خمد مه‎ I 57 15,35,— 0,04) 1U 57! . . — 2817 
IS 57 0,5156 46,3» Urfae min. unt, Pol. .-|12 57 0,38 
4 |36 16,4 |14 37 106/38 53) gang, i m 
35 313 28 1o iso E ) Sonne 14 38 17,72|— 0,07 


IH. Ath, 


58 Beobachtungen 


November rz5ga 6. 


Fäden im Fernrohre. Mer, Faden 


Geftirne, Corr. 


1 | II. | IIT. im Mittel, 
" " | a » Corr. der Uhr. 
nt 
4 n MU PPS Venus «**** ees IR. 16020/14,79 — 0,07 18" zt iH — 24s Ig 
3o 0,3 18 31 6,632 I14,3|« Lyrae oP Ooo tee ee de lis 5t 6,62|— 0,02 


— ہج اتا ا‎ 18U ang ,. — 26,2 
3130 4 38 31 8,5|32 16,5l« Lyrae ٠ وص هوم تت‎ :8 3I 8,69|— 0,02 a Si" 
Das Inftrument, welches 6 bis 7" öftlich vom Zeichen zeigte, wurde 
berichtigt. Die Collimation war richtig. 


87 5,4 |19 37 57/7138 51,617 Aquilae سم‎ I9 3757,88.— ده ونور 4ه‎ 
4123,3| 4215648 921 —— tt 8866 4215,68 .— OI4| pq =o, er 
45516| 4644147371] —— t4 46 42,91,— 4 
20 3537/9386 510|« Dreier 20 3536,85 سه‎ Corr der Uhr 
39 38,3 40 42,0 38 47,5۱۸ — ernennen 40 42117|— 0,18 y Aquilae راو‎ ide 26,423, 
50 4615 ere = de 5946,50 — 019. |. — 26, 46 
5159, | -53 54|5412:47:8"..38? 71 م19 — ,5,29 53 مده‎ e 42 
55 185| 56245157 31,667- 56-٨ 5624,42.— 0,9 Cygni .. —26, 56) 
58 271 59 7161 o148|6t Cygui هههپ‎ 59 7721 atg ٢ Eri Gel 
6495|21 7545| 9 1/817 بل‎ EE er 75466 auf 19 A8: vos, 
ie 103941 4077 ٠ er 10 39,09|— 0,19 
Ei meet c estre {23 3345/15 928 
Ai 43/7 | 5347593 Dey 53 47,00|— 0,28 
o 6 60 8.9..... ane, e o 6 6,00|— 0,80 
9533| 12 50114 1974/7 — =- -66 48 12 5o1|— 0,30]: 
20 27,8 22 59,5 7— 69 58 22 59,29|— 0,32 
31 25,0 32 32,5 7:8—--39 41 + +++. 32 32,42|— 0,19 
47 57 4839,0|5o 9,0|7— --:*55 6 unt. Pol. 48 38,51|— 0,03 
52 32,5 58 59,355 2714 7 — :***53 14 RAIER 53 59,15|— 0,23 
27 13/5 57 4:587 29,0% Urfae minoris-*-*:.:* 573,56 s 
3 1311 54021۱. ° ZI S It 548,18|— 0,35 
8 12,7 IO 59,0|13 49,07? =... 7Y 54 tee IO 59,11|— 0,35 
31164 | 32445342157 — :::56 86 ۰٠٠ 82 44,84|— 0124 
festos ECCO ٢ مته سو‎ ETE 1 
9 |37 12,5 119 38 58 591# Aquilae E 19 38 5,27|— 0,14 Corr. der Uhr. 
41 30,6 42 23,2143 16,3 an a A e e P R EK s 42 23,01|— 0,14 y Aquilae A — 33,67. 
45 591 46 51,2]47 4448 ——À ET t nn 46 51,21|— o,14|a — (2 — 83, BA 
34 31,4 ees 3544/4136 58/4|* €ygà ....... eee 20 35 44,24|— 0,20|g QU i 77. 
39455,  4949/6|41 54143 سپ پټ‎ ٨) 40 491401 0,18 Cygni. . . — 24, 05 
49455| 5053/9 com fMi 50 53/761 0,19|a Aquarii . . — 34, هد‎ 
52 6,6 53 12,8/54 19,817 8m 38? 7/ «n 53 12,62|— 0,1912 Andromed. — 34, 38! 
55 25,8 56 31,7157 39,6167 - Ua 56 لزورو‎ 56 31,59|— 0,19 yPegali. . . — 34 40 
58 89 59 14,6! 021,561 Cygni... «e 59 14,56|— O,I19|z Arietis . . — 34 59. 
6 56,7 |21 97867 —— 88 2t 8 1,99— OjlBia Cetis < — 34, 59 
9494| 10466115399 —— n8 1046,52 — oj19| as ao | 
35 19,6 36 24,8/37 31,579 Cygni 6.7m ..... 36 24,86|— oj18| ^c 94715 
35805|  36359|37427|Comes8" i N. ++: +. 36 35,93|— 8 
56 37| 565516157 48,5|= Aquari st... 56 55,58|— 3 
"116 38,7122 732,4| 826,642 — ۳۳64 22 732,20|— 1 
5149,5| 53530155 57;8|6 77" = OL UE COO ( 23 53 52/60|— 0,28 
5151,7 53 55,256 O,37:8:- ; 58 54,90|— 0,28 
58 31,7 59 30,7| o 305|% Andromedae - 1٨7٨7 59 30,57) — 0,17 
329,4| 0 423,8] 5 171517 6888 7 o 423/22|— O15 
6 13,5 73; ... 83°57 EE T S 6 13,50 aa 0,80 
IO To 12 12,614 26,67 - - --- 66 48 nn 12 12,51|— 0,30 
20854| 23 6,5125 41/07 ۰۰۰69 58 54۰ |...28. 6,61|— 0,32 
81327| Á32397|33485|7:8-:: 39 41 ٠٠ 32 39,84|— 0,19 
4713/61  48458|50 9787۰ 55 6 unt. Pol. -| 4846,011— 0,03 
5239,5| 54 47 8۰۰۰53 «٠ 54 3ه ساو:,6‎ 
27 06 57 13,987 37,0|# Urfae minoris- +++» 57 12,22 


mit dem Mittagsfernrohre, 59 


November rg 16. 


Fäden im Fernrohre, : Mer. Faden 
Tw | AE | m [m FE im Mittel. 
" E " IET e më, 
او‎ 3' 8,5 | 1" 5'56,0| 8'460077------ TES cete 1U 555,711 0,35 
8197| 11 6,813 5679 — ::::71 52 "rer... ir 6,61|— 0,35 
31 17,5 32 51,8134 27,716-7— - -56 36 5٨6 32 51,701— 0,24 
48 4 49 16,250 898. -:--— 2 ې‎ 49 16,12|— 0,13 
56 30,7 57 2712 58 24,012 Adern nn 57 26,92 — 0,16 
3275|2 5245| 006 7:89-..63934^ en. 2 524,22|— 0,27 
4 55,6 849/617 — 5563/89 7.0 $5 6 51,43|— 0,27 
42 41,6 43 342144271418 — 543 c e 43 34,051 9/14. 
52 25,6 53 17,7 ZC een EE 53 17,61 — 0,13 
53 49,5 7.8m.. 82? 51! DV ve و‎ AE 58 49,50|— 0,70 
5648,01 3 o 30| 3 21,0 8 — ---74 33 +++ -- 3 9 2,66|— oan 
10 |26 52,0 |12 87 83,51» Urfae min, unt. Pol...|12 57 15,92| Corr. der Uhr. 
| |14 7529| 849/0|s Bootis -+s sess». "14 7 52/79|— 161 1408.. — 36,29 
Gr 1,4 |15 21 525 5274| E اف‎ 
$6258 18 e 53) us : و‎ ` DI ` Corr. der Uhr. 
39 20,0 [IO 312778182 35,1ja lyrae دنه‎ 18 3127,29|— 0,18 
e Das Infirument zei - etwa I^ weftlich vom Zeichen, E 4 a Lyrae. ; . 44,82 
19 38 16,539 Io,3ly Aquilae....... - |19 38 16,54|— ٨4 y Aquilae. . — 45, ÒI 
41 41,8 42 34/3|43 27,5 [P | 42 34,18 — 0,14 x : .. — 45: og 
iva. . We Tr WER, Er PE I I VC 44, 
17 I9 42 38,6143 32,3|« Aquilae deed nr t lx 19 42 38,72|— 0,14 9 I7 44,97 
34 47,2 |20 35 59/8/37 14,5|* Cygni دس‎ 20 36 o,0t|— 0,20] Corr. der Uhr. 
4O 1,5 4t 5,4142 10,5] —— e n 41 5)537|— 0,18 a 7 
50 1,8 5l 9,7 ۷ مسته.‎ VP eelere ue | 51 9,81|— ووه‎ e Aquilae . — 49," 65 
52 22,7 | 53 28,8/5435,617-8'- -.389 7e 53 28,661 0,19 gne سه پا‎ 50 02 
55 41,6 56 477 57 548 6-7: 8 -37 56 حا وم له په‎ 56 47,59 "A او 20 وره‎ ; — 9/8355 
385,3 | 59 3,4 O 37/7161 Lem: 59 30,69|— ٥9 
712,9 |21 8178| 924,5? e eee Jor 817,96|— 8 
9 56,0 II 2,5 I2 IO,3 دا‎ EE CSS E RTL 2,49 ECT 0,19 


18| Während der heutigen Finíternifs wear die Bonne nur ein Paar 
Minuten lang zwifchen Wolken fichtbar. In diefer Zeit maals 
ich die Breite des fichtbaren Theils der Sonnenícheibe mit dem 


"ch 


Heliometer. = 25 : 


TAU soi reit, «^ RRC, TA 8 
4-939 I9 NER ice ebu 14U58/15,"6 Stz, — 5! 0,14 
| 15 ووه‎ 42 E (014 59 34 6 — 533, 2 
19|17 6,0 :2 57 5767 160]« Urfae s „Pol. -|12 57 28,94 Corr. der Uhr. 
a ee er Bas at ati. | 64 
|| 20l41 59/4 |15 42 54/8143 59/81 Sonne و‎ 1 « Lyrae .. — 57, 29 
44177| A8 2b 46 97 } 15 44 3,86) OjYO Aquilae . — 57, 23 
43 36/6 |- 4431345 27/8 Sonnenfleck: 1! ىد‎ 44 31,53 .— oro!» 5271 4 
0 33,5 [a 3139,613247,3|« Lyrae onen 18 31 39,69|— 0,18|@ mil — 575 14 
27 36,2 119 38 28,6139 22,4ly Aquilae en 19 38 28,711— 0,14 æ Cygni. 57, 49 
41 54,0 42 46,4 43 398 a Wee gett er v a | 42 46,38|— 0,14 æ Aquarii en 58, o2 
46 22,4 4714448 7,6|p —— een 47 14j45|— oj14|* Piscisauft. — 57, 70 
34545 |20 36 7,457 21,8|« Cygni ba effi antenne 20 36 7,41|— 0,20 a Pegafi . جسن‎ 57, 4 
40 9,2 4112/7442 17,8|Àd — rererere teon 41 12,80|— o,18|« Arietis. . — 58, 26 
50 9,0 51 17,2 B »کسه یت‎ 17» 51 17,16 — 0,19] 29 36! , — 87495 
5289/5 |... 5336,5(54 43/3|7-8"--.38? 7^ 53 36,32,— 019] . 


9 55,091 56 56-75 40.37 د 6-7 1/7  5655,3,58‏ ]55496 
9/19 —|37,92 59 سه ..... Cygni‏ 0453161 |5937,8 |32/0 58 
0,18 —|25,13 8 21 ووهه هاو د ونورو 3317٠ D‏ و0 25,0 2I‏ 20,0 7 


60 Beobachtun gen 


EE 


November rzga6. 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 
T | II. | IT, im Mittel, 


: " " " | 2 k H 
20 |10! 3,6 |21U11/10;3|12ʻ17,5je Cygni 21Ï11'10,02|— 
57 19,3/58 12,31» Aquarii ٠٠٠ 57 19,36 — 
47 27,3 |22 48 27,4|49 28,8|« Piscis auftrini 22 48 27,43|— 
55 4 56 35/7157 6 Pegali EM NC er. vicia. 56 35,811— 
o I2 36,0|14 50,6|7%* - - - 66?48' o 12 36,19|— 
19 40,5 2I 347 23 31,6 8-9 DESMET 2I 34,83|— 
315631 33 9-576 33 32,8 
4727,3| 49105 7 55 6 unt Pol..| 49 9,95|— 
52 431 54308155 58,617 ° 53 14° 54 30,4) سا و‎ 
27 46,0 57 36,087 59,5!= Urfae minoris 57 35,06 
332,5| 1 6187| 9 1o,o|7?- - --71?54' I 619,37)— 
843,5|  11306|1420,57 — -- 11 30,42|— 
81 41,5 ° |34 5177 — -- 33 15,66 — 
5I ٥ 7— ..82 41 
56543| 57 5017|58 48,0|« Arietis 
355| 2 5 495 7 #8 A دي‎ GE 
519,5 715 137017 — "6312 
27 Deutz 57 33,0 4 a Urfae min. unt, Pol. - -|12 57 32,04 سو ووو‎ 
7 20,6 |14 815/7) 9 12,3|« Bootis 14 815,63|— c,16| 149 8 . . — 58,96 


Tag. 


| i a 
| 21 446 13,0 |15 47 8,848 4/8 | ke en 
i 48 31,8 49 2713150 23/7 ) S I5 48 17,86|— o, 
4736,00|  4831/o|49 27,0|Sonnenfleck 1! N. 48 30,96|— 0,10 
Das Inftrument, welches etwas weflich vom Zeichen zeigte, wurde 
berichtigt. , 


Bis Dec. 9. incl. 


Id — —— P N) om + 0,4494 
‚23 |54 42/7 |15 55 38,0|56 858 } S 15 5647:74 + ))ت6‎ |» —-—9 155 


57 1/81 57 5713,58 53:9) c — — o, 122 
55 35/6 | 56310157 273 Sonnenfleck a N GSO SE Corr. der Uhr 
2 8,4|]17 3 59.4 4/5|Venus 8 5,98|d- 3 : x 
30 39,5 18 31 45,832 53,6) Lyrae 18 31 45,85!+ 0,22 alyrae .. — 1/3,"89 
37 41,7 19 38 34739 28,5|y Aquilae 19 3834,61|-- 934, Aquilae . —ı3, 65 
42 0,2 42 5213|43 45r7 |% 42 52,38 |-d- 35) نه‎ zn 86 
46 28,6 47 20,7,48 13,88 —— و‎ 47 20,68|4-. 0,369. —— .. 9o 
34 0,9 |20 36 13,537 27:8|* Cygni = 1. |20 36 13,57|4 %17a Cygni . . 09 
40150|  4119,042 24,81 سنا‎ 41 19,00 023. gU اوه‎ 72,88 
50 15,3 51 23,4 ps s 5123,41|d- 0,20 9 39 - , 
52 36,4 53 4210/54 49747 D, - 38° 7! 58 42,151 4 9,22 
55 55,6 57 1/458 846۰7۰۰۰37 56 57 - 1,361 0,22 
59 44,4| ٥ 553161 Cygni 59 4429| 0,22 
726,4 |21 8317| 937/617 . 831,461 ۳ 0,22 
16 8 II 16,212 66 | 11 16,15|4 0,21 
28 30| 0 88 17,0|æ Urfae minoris O 57 51,83 
N En 
25 |30 42,5 |18 31 48,832 56,61 Lyrae 18 3148,85|d- 2 vL Corr. der Uhr. 
19 38 37/7139 31/7 |v Aquilae 19 38 37/84۱۳ Gäile Lyrae . . — 16, 
42 2,9| 42 5513|43 Ais 42 55,314 O35, Aquilae . — r6, c 
46 31,5 47 23 4f aO BERE eas 47 2355| F 6/361 (C — 6, 
20 36 16,537 3917 \% Cygni 20 36 16,45. -- 9178 . یغه‎ 
40 18,0 212D00142,27/8|A دو‎ eterni 41 21,93 o,23ja Cygni . . — 17, 
50 18,2 | Ecg 51 26,32! 0,2012 Aquarii, . — 17, 
52389|  53450/5452,47-8"-::38^ 7' “|. 534499 + oss Pegafi . . — 17, 31 
55586| 57 44 581U507 A 57 439 H022] روس اوو‎ 
584L6| 59 4713| 054161 Cygni 59 47,22 + 0,22 E 
7298|231 8345| 9 477 —— ee 21 834,46|J- 0,22 
, |10 12,8 11 26,7|6 1I 19,09|-+ 15 


mit dem. Mittagsfernrohre 61 


Fäden im * o i 2 er}. = ` | Mer. Faden | 
| 5 7 i ee im Mittel. | 


25 eech 2173657, ۶ ES 79 ‘Cyni. سو‎ iy ai sega SECH 
35 2 ۵7 756 Comes Di: D. 82.8764. ‚0,22 
42 25/7 |  4321,9|4419,9|Movd + E ES چم‎ 
56 36/41 57 2831592917 |æ; Aquatii ٠ se| 52 2812|- 0,38]. 
55 51,2 |22 56 4417,57 3944% ‘Pegal ` benennen 22 56 4474|. oj33] - 


DEEN TUER URMERO ee Dat Solar PURO | ae 
5 2,0|& rfae min. unt. 0 
30 | 2 arose] ` k M E Ene Fobo Is 97 37 8345|. Sen X Meis Uhr. 
6 21 28582 biz la Áquari «ies Jet 2,7814 9381, u 
"s Sab 578 , i ge Urlas | Kai. "adt Pal. : 1 3278 S E 21 50 3 8 
:98 |. 1 58 6,5159 6 Arietis! Pct t 58 6,264 9301 ; ` SZ Kë 
2:44 53,345 7۰ st 37177775 | Dahl Se der Uhr. 
»64800|49 -- 8-2 :8 cs: 5489,00, —. 1۶71 Arietis. — 1714,40 
'8 431, en 4 481,06|-- O3Ij|a Tauri . . — T 14, 80| 
41 16/2142. ni سیر‎ c]. 416221 ه038‎ Aurigae. — TTA, 9o 
- دند رو‎ 6,117 3°]. 42 13,22] 6/8818 Orionis . — 1. 14, 69 
4 18376143331 3 Tauri I ‚4 1337/73۳ O32] Ate, — p14,"7o 
perite i o1]. std deoa TOE : 
27 i a : 5 * 1. 40,10 F 0,32 3 
32 229 -155017 e "rt 823979,4- Oil. 
34 23,6 BEE? RE 15 nern 84 23575|4- O1 
15242,5158,82,2|V دد« دبد د د هع‎ 52 4257| -0132 
5 4258| 768 Aurigae. ht .5..425,80|+ 9,16] 
6 59,0 7.52%,5|ß Orionis BEER : e an 0,39 


m 48 46/6/49 48,12 Piscis aufirini e dore. der Uhr. 


6 54/6 574 4|» Pegafi . .. 
ò um HR MM a Andromedae :...:.:.. o^ Ò 13,17|# 7 BEN: Piscis auf. — 117,62 


DIS ge 7 Peg alı -5 5/67|4- 0,33 »Pegafi. SI IZ, 49 
88 21,5] es minoris ck 1587 53,56 ‚ja Androm. = 117, 7o 
ge. e „wurde mit 8٥ 1m. ag. des 7 £ Re- |y Pegafi. . =T 17, 65 
flectors "beobachtet WEE په‎ ES &' Tauri . . — 178, 35 
ze ما‎ Anfang Tags dcc Stop 37 Wa Ka je Aurigae.. LT, 
Ze Grimaldus I. R.u1 132 5; =" o dgOrionis , == r18, 
IR. me يم‎ je Tadri . .—T18, 1 
"a 39 13! -E 1794 
 Bullialdus ٠۰۰% 
‚Keplerus 
| Copernicus 1. 
1 II. 


Cenlorinus -* 
|Langrenus I: 
I od IL' 


Austritte 'Keplerus i 
اسوه نه رنه‎ 1 
1 


Grimaldus CR 
DR 
Bullialdus : 
a DËSE 
Re e E 
en AL. 
لال کو و‎ LB 
Lene TE 


Tif. Abth, = ui. Tes 0 : 16 


و8۵ 


Beobachtungen 


December y gri GF 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 
Gelirne, : 7 Corr, 
im Mittel. 
Uem له‎ ovS aU هووا‎ = Dear zd | 
251496 6ي‎ « Tauri. tenen 42643167 + a 0,32] _ - 
49398 | 50338151 29,0 618۰ e| 50 33,647 932 : 
314715 429,11 54502 Aurigae: '** en 5 429,10|4- 0,16 
6 10,3 7 29| 7 56,3 e Orionis rennen "o 2,814 0,39 
15 2,5 16 1,7117 1,66 Tauris. 16 1,571+ 7 
20.48,4 21 40,822 33,2 TT 21 40,28|3- 0,37 
20 52,4 21 44,422 37,3|31 Orionis دس‎ ev Pe er. vd 2144,35 + 0371. Corr. der Uhr. N 
1 12 57 37,587 24,0|x Urfae min. unt, Pol. Jä 5736,34 RK 1 i 
Jis 57:6 |13 16 AO 17 44,2 a Viren: 3 16 56,31 + 0,40! zd We ed 
7 40,4 14 8 3516|. 9 31,7|« Bootis کنن‎ I4 835553. + 081 æ Lyrae. Së 3 I9, 59: 
Aquilae — 119, 75 
546317 16 4728144825810 002 2... oh HM 
48.5370] 49 496/50 2220 Deng, Ee 16 48 38,87۳ 0748): 16025! . که ووو‎ 
3055/3|18 32 1,833 ث‎ 91182 Lyrae «eee 18 32 ؛‎ 7/451 ۳ 0,22 
7359119 8327| 931/31 Venus ٠٠ 1.1.19 8232,92|d- 0,43 
42158) 43 814144 fräie Aquilae -** ees 43 8,18|-+ 035| Co der Uhr. 
27'155 112 57 44/0/87 26,5|x Urfae min, unt. Pol. - -|12 57 40,78 Bootis. . — 1422,17 
743/4 |14 8386| 9 35/2)# 105٠۰ eiue; 14 838,69|d- 5 teg .— 122, 78 


Aquilae . — 1:22, 99° 
6 Ge 16 Hör 52 $8 Sonne rds ee 16 53 390l + omalaCygui د‎ — 122, 30 
30 58,3 |18 32 4,6133 12,2 æ Lyrae ee (18.82 4,59|-- 21 1816 . — — vasto 
13 1/3 |19 13 58,8|14 57,3| Venus ٠ EE L R.i19 13 58,75i+ 431 : 
42 19,1 48 11,4|44 4,8|« Aquilae هو له ساد‎ 43 11,41۱ 0,35] 
35 19,7 |20 36 € 87 46/7|« Cygni ٠۰ [m S 20 3632,51|d- 7 
1 337 41 37/0142 48/21۸ — e 4137/731٣ 23 
Das Infirument zeigte AN öflich und nach der Umlegung 7^ óflich | : 
vom Zeichen, g 
50 33,7 |20 51 41,8 b Cygni-..... TERET ...]20 5I 418117 0,201 
po Be oos eu Rc PNIS 
14,2 "8158 26,8/10:7***37 (6 44 19,92 0,22 3 ې‎ 
58573۱121 o 27 1-97 6x Cygni = او وله د د دوا د‎ 'AI 2 Ss -+ 0,22 used. Ubi نا‎ 
74531 8506 eka يگ‎ 8 50,46|-- o22ly Pegali .. — 1/2382. 
1028,6| 1134,712 42/7" PAOA “ji 3488| + 0,21 ee “124, IO 
o 5 11,8 6 6,419 Pegafi MAL cet es o 5 11,83 + 0,33! la Tauri. . er 24, 50. 
8. 8,5 88 27,0|» Urlae minoris» » +.» - “I 57 59.58 je Aurigae — I 24 60 


Die Bedeckung s Geminorum wurde mit dem 7 f. Reflector beob- ' 'BOrionis . — 1 24, 47 
achtet. Eintritt am hellen Rande oU 1/83,"2 = 7857/10,408 WW. Z. “ig Tauri . . — I 24, 54 


Austritt am dunkeln — 0 5735, 9 — 8 3 2 49 —— „je Orionis . — I 24, 43. 


53 15/0 | 2 54 67 54 59/64 د6‎ | 2 54 6,75) + 6,36| Lyrae . . — t 24, 33 
57 38/0| 3 411L08".-.--- 74933! - 3 052,49 0,58 Bu. m St = 
17 51,5 20 25,610 Pegafi ۰ 19 7,78|4- 5 

d SE وهه ودی‎ San ew 19 9,284 "915 | 
40 33/7 4219,417 — په‎ — 990! +. 2.0... 41 25,58! + 8 
4222,8(43 15,8,8 — `- —2 .دق‎ 42 22,85|4- 0,38 
25 56,0 | 4 26 49,7|27 449|% Hum cr EE | 4 26 49,84. + 0,32 
81158| امو ده‎  . |78" 55°17! وی‎ ° 3249,26۳ ott 
133 27| 343398186 65/6:7:::55 15444٨ 34 33/75 art 


321,5 5 4 35:3 5 51,4la Aurigae eec] t n 5 4 35656 T o,16 
6 16,6 7 87|8 2,5 Orionis 214 7 Bart 0,39 
15 8,9 16 8,2117 8,11 Tauri دود دوه د د هه ده ه د‎ oi 16 $00] 3 0,27 
84337| 3527/8136 mae Bm. ووو وکن و‎ 35 27,67۱ 0,33 
45 7 46 9 
50.52 51 42,4 
54 20,0 


47 3313| OO -e e e rs 46 39,95 4 0,35 
53 17,61€ Draconis unt. Pol.. 5142,38 


+ 095 
57 5217|39 Camelopardali -..... 56 8 : 


47 3371 482719149 22,91 614 7 48 27,80! 0,32 
— 0,03 


mit dem Mittagsfernrohre. 63 


D ec èm ber. tb + 6 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 


| x qu CR im Mittel, 


: " " i " "lh 
ET. 5 = 6U + 5,0 او‎ 4,2 Gm. : 64? 11^) unter يز‎ 7! 5,14 ++ 1710 
12 83 14 10,6|16 10,4 36 Draconis CH 14 10,58|--- 1716 
2539,8| < Woo tB i ٠. 2589,80|-- 1,40 
36579) 32 57| Je Lyrae or Ji Pole. 82 564-- 0777| ` 
83 67| 84 483,85 7۶ Geminorum 84 418|4- 0,29| 
47 2,0 48 1049 3,6|Mondı e IR... 48 r/18|2- 10528 
127 22,0 |12 57.47,0|87 83/0۱4 Urfae min. unt. Pol.-.|ra.57 46,11] — ©: — 
I6 3,8 |13. 16 56,7|17 50/3 je Virginis: ^. --*---*:-|r3 16 56,581 0740 Cord "Ub, 
| 7468 |14 841,7| 9888# Bootis - ; 14. EEB HEOR nn at a 
7] 5522 Gd qoo Who Zeg Re dë meom — 125,22 
, ۱ I5 Sonne» ناه‎ TVA ah » op , @Bootis ; 1325, 1 
| pun Err? Sch Bonne 16 57 29,49|-+ 53 Brise. dE bei و‎ : 
31, 1,3 |18 32 ښ‎ 63315,8۱4 Lyrae دنب‎ 18 32 7,62|4- 0/22 «Aquilae. — 1 85, 96 
|42 22,0 |19 43 14,4/44. 7/8۱۸ Aquilae - : 19 43 1438|4 9851. Cygni. . یق‎ 26, 35 
35 22,5 120 36 35,637 50/0 Cygmi «nnne 20 36 35,544 0/17 |w Pisc: aulis 126, 42 
40 36/7 | | 41 40,8 424650 | = tmm m 41 40;73| + 0/23 x Pegafi. , 
50367| 2 v am co CERA | > 514501|4- 9/20. 7... , - L al 
54 3/455 117217۰8۰۰۰887 2^ | 54 3,704 0221, Cet. 5 — 126, 97| 
5617,22| 57 22,9158297|6°7 ۰۰۰37د‎ 56 57 22,82 4022|, Taiti . , =T 27 06, 
58598|21 o 57| د‎ 1381۱61 Cygni ون‎ 21 7O 5,764 O22, Aurigae وسک‎ 27, 08) 
7479| 8533| 95967 ER 8 53,161 o/22|5 Orionis . 127, 14 
10 31,7 11 38,2|12.46,0|« e rr eer 11 38,19 Oj21ls Tauri . ږ‎ — I 27, اوه‎ 
47 55/3 |22 48 55/3|49:.56,8|a. Piscis auftrini ٠٠٠٠٠٠۰۰۱۵2 48 55,39۱ خل‎ 0743|, Orionis 4 — 1 27, 25 
56 99| 57 3/9/5758/4|* Pegali «|. 57 371-4 683l«bytae. . — 1 26, 91| 
4213| © 514/6| 6. 90|y تک ده‎ ٢٠٠٥۰ 1514/611-ق‎ O83. 


2811,54 58 55|8833/0|* Urfae minoris. .. .....| SÉ -4,56 Sal 57! « اسم‎ 1 
Die Bedeckung « Geminorum beobachtete ich mit dem f. Reflector 


100 m. Vergrölserüng. 
Eintritt am hellen Rande 1U 5/38,"2 == 8U 6/3863 W. Z. 
Austritt am dunkeln و 32579 ,26 2 2' د‎ 16, 30 —— 
Herr Hagen bemerkte den Austritt 0,2 früher. ` 


.| 2 54 9,5155 2/7۱ Ceti dt 2.54 9,65|-I- 6,36 
57 416 |. 34 0 55/7) 4 14/0/89": - --74^83' : 8 05556|-— وه‎ 
1020,8| 1112812 5611 x Ceti: 1112,72|d- 0,3 
17 59/8 19 10,6 D Perfei 1 19 10,18 + 0,15 
17 5416 19 11,5|20 39; P 19 11,52|-F 015 
40 3615 41 28,4|42 21,417 cS 41 29,42|-- 0,38 
41 33/7 42 25/348 18,6 7 — ° ° ٠٠٠١ 42 25,521 ت4‎ 17 
2558,53 | 4 26 5214.27 47,6 a Tauri <<: ° نه وه‎ el A 26 52,40|-- 0/32 
31 6 32 24 هد0‎ 45 d rid 82 52,08 ~ 0,11 
83 5,61 3436736 90016([7::*55 15-٠٠٠-٠٠٠٠- 24364814 1ه‎ 
46 40,3 j [48 19,6 Vella we... + eer i : 47 24140|4- 032 
223,4) 5 438,3| 5 54/0, Aurigae «iei Të 438,061 47-6 
6 19,4 7 11,5| 8. اوه‎ Orionis - « ووا‎ 711,584 6/27 
I5 11,6 16 106/17 10,7|g Tauri: «nnn nn 16 16,57|-+ 0,27 
84 68|  3530/7|36 25157: 8" ** 149581 د......‎ ٨.٠٠٠ 853016414 0/38 
45 5 46 42,8|47 36,3|« Orionis ٠ ^-^ 46 42,78|d- 0:35 
50 85 51 45,2/53 26,415 Draconis unt. Pol. =f- -51 4534+ 0,95 
5422,6| . 56 8,0157 54,8|39 Camelopardali ٠۰ 56 7,76|— Goal 
5 60|6 7 801 9 7,097-::-.64^?11^] unter |6 7 Z681|4- 1,10 
12 10,6 14 13,4116 12,636 Draconis rer. 14. 12,01j-l- 1,10 
22 4415 25 42,6128 36,31% ^ —— - 2542,31|-- 1,40 
31.95 82 8,3]33 145| Lyrae E Pole, 82 8,21|-- 0,77 
84 72 35 5,4 £ Geminoruni (44455518 34 7105 + 0,29 
7 48/9 14 844,7 940,7\a Bootis 406 14 8 44:39 + 0/31 


64 | ic Beobachtungen > 


Decemsb'er'pgrYóéi 


Fäden im Fernrohre. | ech? u ` Mer. Faden | 


topo ut, ano. Mittel, | Cor 


Tag. im Mittel. 


pH i [oM f 
4 U ام‎ 4 ve DU ten 4 sux — E 
* ms 34 SCH 4. adl) Sonne hay sg $ Sub 
, 347 313 | j Er d 
31 3,5 |18 32 وو‎ 3811777 ê Lyme tiir و‎ i-|18-32 9,92] rà 922 orr. der hn 
Das Inftrument;'zeigte 4,05 انلق‎ und: gen Viniegudg 8,75 ' Bolle. BRETT? 
öftlich vom Sichen, Qj e 0 03 می‎ «Lyrae. er i28, o7 
23 49,3 |19 24 46,0|25 44,6 Venus لل وو او‎ RJ زو‎ 2446,45 4- r43ta’Aquilae; شت‎ rag, 35 
42 204 1144. 10,2]: Zeche Aj: eios iur 43! 1677-4 0,8% SR En 38, 56| 
35.24,6.|20 36 37/88 GHS LÀ Cygni £ **[20/ 36 37,74 isle OFF Mic! aüft 2 r M E 83| 
440 39:51. Lait EK: 4943,20'- 0723 aTPegafi.'. — 9, o1 
50 2 UC Lë, EUREN UT 47/3614- 0,20]; Androm. — 1 29, o2 
325951 54 5055 13/27-9"-- 2H v un. 54 5169 F Q^ Vegan -'. اوا ,128 شم‎ 
56 190 | +57 %5,2 58 317|6-7 - 57 25,86 oe # Tauri. , 221129, 39 
59. 245 |2 à Kë پر‎ ^6:8,16i2- goë » Aurigae, “129, 51| 
7546| 89 : " TY e em Es enu a "oela bil 088 e و دوه‎ 56! 
1033,9 |. 11140,4112 3٨ جوم‎ 0 nal 24035121 pem: 
47 57,7 ٥22-48 57,8149 59/1|« Piscis auftrini . EIS Jon 48:57,79|-- 0743] Z ۷ 
A ERE : 6,21580 T Ek ' -57 6128] + r33 3,99 
Na... 123 وو‎ SOSTE 5470 ev HE? 10 اوت رق‎ 004 u 
LI 58,0 . 1845/0115 34/0| 7^ ` € 1344,94 = 004] 
52 43,6 | 54460020 6 ۰-51 fion: 3446,30, — 137117 ° 
52 45:3 | 4485 ۳٢-18 ٠ U Saro 81۰ 
nd ann 58 12,459 Sog7— 3$ 57 on -58 12,46 "Koos Cé 
sro] || 6 58 DEE eg DEER دوا‎ + Ni A 
423,3 55. 16,7] 6 11,419 Lee e 
26 oël 4.26 549127 4978 |a: ‘Tauti. < d a 26 54,74| E SEI i 
45 567 46° 46 28,8|47 16,2| Veta- «s C sj 4620,87] 2- 
8262| 5 4404| 556:4|« Aungaec «sis ° . 4 40,50 gint, og: SE B. siti 
6 21,6 7141| 8 4 £ Orionis 7 1401|d- ‚9139|. WE) r fe : 
5139| 16 13,317 133,6. Tauri- : + sin 163309 H-L9727|; Corr. der Uhr! 
27 22,5 |12 57 43,987 29,04 Uríae min. unt, Pol. - Bal 57 43,611, ir 
16 8,6 17 55,8|« Virginis: * 
751,5 : 9 EE Bootis 


& ace 
a eo: 


á esr 7 
: 57 863|d- oras ie BT 94 
23 d WS 23 10: 7;42|— هه‎ 7 
° $88:47,35,— بت هوه‎ 
"54 46,66 --- | 
54 سندات10 ردو‎ 28 
58 15,26 E APA Bis Dee, ap 
027 hi II | 
‚4257 / (519147, 4 0788 KS OT. 
28 17,0 58 40188:35,5|« Me minoris +: +++ sl: 58 6 =- Corr. der. Uhr. 
Das Inftrument , :welches ‚wie. am $ten fiand, warde berichtigt. Jeton ETE 


11 SS 14 |19 43 2377|44 17,6 A Aquilae <... eita 119 43 23,88] مهه‎ Km. der. Uhr. 
oue ER TEE 


26 94| 4 27 3127. 58/8 « Tauri +,27:78,24 Ze Eu | Ia 54 
lr 152| 42 98145. 44 Vella hue cimo Sr. NC Aurigae 4 &€ 157, 33M 
3343 5 4 48,4 6 44e Aurigae : ES 4.4053 ig Orionis . ci a7 43 1 

d 30,1 7 22,31, 8-157 £ Orionis et : 7 22,31 و‎ Tauri sic: 37, 39% 
15 22,1 16 21,317 21,4 £ Tauri- ٠٠, 1621,20 د ځیي‎ ce 4 — 197, 544 
E TS . 18745 


| 
DH 


WE EE 


Tag. 


Fäden im Fernrolire, 


mit dem Mittagsfernrohre. 


Dec 


Gefürne, 


ember 35146. 


Mer. Faden 


I. | IL | III. im Mittel, 
| "n | al H هه‎ " 
12 46! 1,3 5046/53,4 47'46,8 it Oring se»: san Ce 5046/53,48 

Die Uhr wurde 2' zurück gefellt, wobey fie "د‎ aufg 


16| 2384| o 333,3 4 26,9]y Pegaf ee o $33217| OC gU. A 
f 56 3,0186 32,0|« Ure minoris: +... 56 444 KEE e OF 
17 |37 49/9 |17 38.46,8139 447 Vo onne .....<. i. : 

40 12/2 |. 41 9,042 617 I L اوه اچ سه‎ Corr. der Uhr 
20 17 GOISERN, S oe eh eLyrae ... + 6,494 
58 89,4 54 36,0|55 8 ) Sonne 17 53 24,89 00], Aquarü .. -+ 6, 71 
29 28,4 |18 31 658 Lyrae - EEEE MO e I8. 30 35,13 Ooo|z Taur هه‎ + 6, 22 
55 22,3 j21 56 14/8/57 71818 Aquarii ss... DEP 21 56 14,28| 73 0/00 la Aurigae isn #6, 00 
o 56 5 a Urfae minoris» ss... 0.56 Bag |gQrionis „» +6, 19 
4 25 19,3|26 14,8|a Tauri DRESCHER DEE 4 25 19,53 0,00 1U Sai . A 6,441 

150915 3 55| 421,0e Aurigae SOC OU S NE 5 8 5,30 0,00 

-1.4.46,6. 538,4| 632,316 Orionis rel 5 38,75)... 900] |. Corr. der. Uhr... 
- - — —— 

23 4 25 26,2|26 21,4 Tauris: سن‎ ii| 4 2526,28 ساووره‎ Tauri . . ı —o,l52 
1574| 5 311,5| 427,7|« Autigae. «ie 5 311,70 0,00 a Äurigae adu, = Qu. A 
45344] 5455| 638,6|g Orionis . +.. TOPIX 54548|  O,oo|g Orionis .. —o, 52 

Da das Oel in der Uhr fich verdickt zu haben fchien, fo wurde De 4 sn, — 9/47: 
abgenommen und gereinigt: - An-der-Lünge-des Pendels wurde 
nichts geändert, ` 
— Corr. der Uhr. 

25 158 13,2 |23 59 11,960 tt,9|« Andromedae ننس‎ **125 59 11,94| | 0,00) ——————— 
311/51 6 4 44| 7 Pegafi e وو‎ ene tuo ‘lo A 444 8ه‎ Andromed. — 16,49) 
2183.15 -3.27,4| 4 43:3] Aurigae : Sege Tee: le 3 27,50 0,00 Y Pegafi «c. — 16, 33 
5 081 © tal 6548|@ Orionis o e. 176° 1,28 6,00 « Aurigae, . — I6, 16| 

I5 0,3116 0/38 Tauri..... DUE $ 15 Ooj23| ©o00lP Orionis . . — 16, 32! 
: 3420,335 15,017-8" --*14?58/ -**:**-*|  8420,28| ` ojoolg Tauri . . . — 16, 28 
14440,4| 45323146 6 Orionis TTD 45 32,45| _ 0j00|a Orionis . , — 16, 85 
48 56,4 | 5®85,4 52 10,4/$ Draconis unt. Pol... ^ 5023547| 0,00 3U32! . — 16,32. 
54 5714 ‚4,39 Camelopardali .:....|. 54.5724! 0,00 
8567| 6. 558,3 757 2|6-77?..64?i1^ unter (| 6 558;,37| Gool" 
II 16 13 35/15 51 raconis : dem . 13 367 oo Bis Jan. t. incl 
21358| 2432/827 27,3|X = Pole. 24 38114| , ooo| mt 04104 
$ : - ss n مت له‎ 1 

50 | 213,815 3 28,3| 4 43,7|a Aurigae که‎ N. | EAR 28,30 + 0,30 j " E 
26 13,1 |15 27 11,328 10,6 Coronae ۰٠ Se? In 27 11,27|d- 5 EME نود‎ DNI 
35.303135 23/717 Serpentis- - هه‎ ...85 39:36/-۳ O,15., Aurigae. . — 17,25 


3I 


142.534 


| wurd 


` Das Infirument zeigte nich dem Zeichen und feine Collimation 


€. 


war richtig. 


56 12,5]. 1 
88 447 | 4 
213915 


14 1,9 


3628,1| 6 


III. Abth, 


18 41 7 42 2517 ) Sonne 


5 87 58 6,3 e Arietis- EEE 6 ec 1.57 8,79 + 0,20 = - 

2 4u7 25 400 Mond «sa: IR. 4 24 41,75 + 0,19 C Arietis gen 17,04 
3 28,4 4 »2م 4ه‎ Aurigae RE ER o 5:3 28,33 + 0,30! Aurigae . — I7; 28 
6 2,2 655,318 Orionis و وو‎ ++ er +. E 6 2,02 + 0,10 g Orionis *. — I7, 15 


I5 مر‎ 16 1,2 
37 22,3138 1715 


دوه د د d d‏ ره d‏ ده د و $ 


6 


B Daun, enee 15 0,97|4- o;22|8 Tauri Së — 17, 22 
e Canis majoris Pe 6 37 22,27 + 0,07 % Canis maj. E I7, 02 


Corr. 


D 
0,00 

halten 

Corr. der Uhr, 


| 


Corr. der Uhr. 
— سي چي‎ — 


"17,14 یس غه 48 4U‏ 


17 


66 


Beobachtungen 


mit 


d e a CG B fy [chen E) re igle. 


Zu Man in | Barifer Sms angegebenen Barometerhühen , muß 0,505 addict. werden. Das innere Ther- 
` mometer hat des. 7 „das dufsere Fahrenheitfche Scale, ^ i t "n 


ILfix mai 


Reduct. I ig 
auf den | em Corr.| Refr. 


_ Limbus, ` 


87.5578 0923/2112 | Ò 13,4 — 2711177 59 37:8| H4rl 


| n | e 9 | o " " "n | 
df tard puede 2,71343:74— 4r5| 214 -— 757727 78 LA) 4'44,2 
E 18 ER II 59 56,8! — 313177 59 450| 5 


v ‚78 9 29,4 : 
Kl E Balen 5831 : ; 11177 27 113|—3/5 
ABS Dec W.15 2433/70 28 49/619. 31. KE 343,67 - کیب‎ es Gë — 183/970 27 59,2'4-3/8! 2 5911 
I SES, 2725/70 28 22,5|19 82 CG Däi 28 934-33 
O. 15 33 48|19 31.58,7|70 28 22,0 E. ioa — 16,570 27 55,2|—2,5 
36.23|19 At 39,0|70 28 52,7 e — 4618) 27 55,0|—2/5 


32 32 53,1179 27 هافر‎ wc 103 Zr 1081 
4711185 53.303!  . |. + 49,1 4 
ET "e 5 6254184. 53 Hört SEU Ups 6:85 1و‎ 5,2: 
داد لص صا‎ N.87 50 44,6 2 925 (2 9 20,21 +93] 22 


IM 15 40 59|71 31 0,318 29 14,6 61334, 101-22,0 SES 49/3 Kéi 30 13,7!--34| 3 9,5 
— 44 5|71 30 47,618 29 4717 E 13/8]- ^ 40 16,11--3,4 
O. 15 52 3j18 29 34,271 89 51,0 — 22,571 30 15,9 —2,6 
) 5518|18 28 50,8/71- 81 35/3| 5 Fi 60| go 1613 —2,6 


8 [Venus o JO. 15 553817 45 1914178 15 1,9 ه۳ !69 نو وخ‎ 3873 14 16,5,—2,8| 3 Dei 
kee: 5813/17 45 43/9/72 14 35,8 u. Dog 14 17,0|7—2,8 
W.16 451/72 14546117. 4538/71 ^ | -— 16,372 14 21,7]4-5,5 
qoo 727|72 18274117 45 8 I — 462| 1425635 


——— A  À— M— P ———— Ee rt اب پل‎ 
15 Sonne. . -. N-K|W.19 852475 4t 461|r4 185491331104 اوه‎ aal 29375 39 558|--39| 3599 
Á . Rij— 38 46|76 13 28,4 13 47 19,01 ` — 85/4176 12 33:8 -3,: 
E R.|O! 19 49 49|13 47 11,476 13 9,5 30,496 12 28,7|--3,3 
Rl ' 53 9|14 18 57,175 41 245 —120,6[75 39 52,9,—3,2 


E kl 


Collimationsfebler von Januar 1 bis Februar 2 — — 5,46. 


Beobachtungen mit dem Kreife. _ 67 


i Baro- |. Thermometer: | Reduct: | Meridian 
Tag Gefürne. ‚| auf den Betz 
7 ووو‎ B. meter. | innen, | eufseni Meridian. | Z D. 


o o d "m nn "m 
1904418 14° 8123,6 75°52' 20 basga 127411 36,0 —1/29,1/75?50/20,1|—3,3 


1 17 Benno: - n: S. R.1O. 
: N.R.|.— 4826|14 41 1,575 77 i 295/575 A7 43/7|—3/2] - 
N. R.|W. 19 57 54/75 18.33/0|14. 42.777 — 22,975 17 5!/3|d-3,8| 2) 
S. R.|— 20 75 51541114 77 pop 65275 5029, 3i ار‎ ` 
19 |Sonhe. .. . N. R.[W. 19 5335/74 55 -m 5 di Se sch mt: 18,3|74 53 موق‎ ١ 
| ..S.R|— ' 565075 27 27/714 33 137]. -. coq 889/75 26 81-78 7 
S. R.O. 20 636114 33327175 10,41 —. 28,175 26 Ge | 
1 N. Bu 956115 5 0,8174 55 23,61. Gees =i 8:674 54 2881 
1 EK: ! | 
j| o7 been, 7941 Jo سل‎ 0 5458/679 5 167| 33380| SE 
28 Sonne: ....S,N.[O. 40.31246 37 3711173 22 42,9 384747 3,0 ER 289173 Sr. 4ol—2,9. 3215 
N.R.— Aas 11 7072 49 1512| ı FE "| 3614172 48 27,7|—2,8 
په‎  WN.R.W.26 4530|72 49281117 18353: دب دع‎ sr 296/72 .48 33,3 + 3,6 
هه‎ BER د دا بد :487۱ 37 2249/2116 5073 8 ې4 هن‎ d 2,3 21 96-1-6 
BET Sonne. ++. NR. |W.20: 35 36|72 8440/3 17 2555,6 339/61]: — 41) 2921-1 29372 32 330 95| 3 198. 
SER. 2.385673 Gäile 54 19,7] £7 eoo 852/78 75 24/0|4-3,6 | 
S. BO 20 4938|16 54 26378 6 17 : gò dT: 209178 .. 5.18,8|—2,9 1 
N.R.— . 53 r|17 26 7,472 34168, c: < |8رص 32445 202172 ونو‎ | 
118 Losch, Jop N. 524931484 454072 33947 — : 3,0 13,5) Hr) 591 
7 Draconis - ...|— unt. Pol|52 15 34,037 44 46,9] : 52 1523,6|—0,1| 121,91 
Anon.. zung! ROE د‎ RE «140 47.29:3149. 12 39/8] - 49 12 35/٥۱ ۵۰11 T I3,5. 
e Draconis ان‎ unt. Pol|55 55 7,2134 519,2 RI o 5454/0 Lac) 133,71 
Anon. 74d tpe ه٠‎ IO SA 5,5179 5 92 ٩ | "b Gë 79 5 1,8,—3,7 3520,13 
= Iaa, e 44,8|B4 58 27,8 سجن‎ 3 1385—91] | 566 
x Cancri -. "POE oom ee gn et ^ T 6 16,7 26 53 55,6 339,25|— SW ` 12,6 26 53 49,5 +7,0 sr, 
سم چا‎ bei: «|64 1931,1|25 49 41,9 : d [25 40 35414772) 36, 
N Kater maj. کا‎ -|77 47 52,0|12 12 22,2 89/06|— 62| ach 12 12 15,1 9 KS 


d 


ll 30 1a Lyras TERETE O. 6.2310 ol86 26 Gol 3 34293 338,00 سب‎ 92 2510 +. 56,2!86 26 44,6 4٨4 13 42, 
i untet dem |— 2624186 2638,4| 8 33 544 : + 20,586 -26 42,5 Fp 7 
٠ Pole. t x um J]-..22,5186 26 33,1|—4,3 
e FI 5,6186 2643 1—43) ` 
18 Lyncis "ee 5 13 55,6! 9,3 56 
e Draconis oT 152 I5 11,5 +14) Log 
Anon. اوو اټ‎ ٠۰ : i J49- 12:54,5)—O,8 x 11, 
c le ... 5754. TE o : : 55 54 Eos T I aod] 
Angst. be rn 25,0 79 .519/7|4-4/1| /5 10,3 1 
E XE .. Ag. 5 1-127 ۲9,3 sei 
4 Cancri nes ee eh ٠ |26 5428,0|63 5440 Boa 26 54 22,0|—6,0 Ee à 
ago e| O reels 25 41 11,664 18 56,4 ; KA 25 41- 7,6|-—6,2|-' 9/7. 1 
; N 6 ajê oe I2 12 47,677 47 218 : 12-12 42,9| —8,4 d 
I: abes. مسوم‎ E S 4 22 55,485 37 14/1|338,00|— 314|: 21,3 4 22507|—91|- 48 
1 ECTCÓ AEG در‎ 7C EE اټ رسنکرب‎ RE پوس دو‎ Eege SE? — 
8| -2 (Signal. ....... Of و‎ ٢٢۰ —0°%6 45890 7 7 10,5 90 658,2 ها‎ 
1 Welt, go 7 21,4—0°6 4314 29 7 .2,44-47| | | 
j Draconis SEL e GA unt. |21 39 40,368 20 42,813833,70|— 7,2|- 7,31 68 2031 3 —2,1| 238,41 
4 Sr Pol 129 451,060 55 27,2 - 160 55 18,1,—0,6| t 58,58 
a Lyrae »..... W. 6 2248| 3 3512,4|86 25 7,6,338/709|— 8,3 تا وړ‎ 9,986 25 58,543 M نند‎ 
unt Pol. — 2615| 3 3433,5|86 25 E + 21,4186 -25 58/9|—4,3 
-> IO 6 3628|86 26 7,0 3 34 26,1 | HF 227/86 26 131-447 
= 40 58 86 2513,1| 5.35 17,8 d 17,9.86 op 1596 +44 
18 bynes.“ OR ....- 5 14 32,6 84 45 3914 5 14 26,6|—9,1 | 5 
e Draconis ٠۰ ۶ unt, Pol. 52 15491137 44 45/3 52 15274 ——0,1| X 21,8 
i E7 
d 1 : 


68 ` Beobachtungen 


س 
nn nn nn nen‏ مس 


Februar gig r6 


: Tag oni? bi Lage des — Baro- | "Thermometer, ا‎ Meridian Com.|. Refe. 
: Limbus, A. | B. meter. innen. | aufsen. Meridian, Z. D. 
d à n n 
2 |Anon, 7 ago OR “+. 40?47'34,2 49? 12'41,4 49^? 12" vg. A 115,4 
e Draconis ناه‎ unt Pol 55 55 12,634 7 b: kk 55 55 سن‎ EVA 133,5 
Ay 74m, ره و 33360 3118 8,679 55 10 مد )جوا د‎ 51 79-75 1,6) —3,7| 83 
—— 8o Bebe een N! 5 147,584 58 2 5 یی ^ دواد 41ة‎ 
x Cancri ken ri 63 618,126 53 56/5 26 5349,1|--7/0| ^ 32,2! 
ELITE, 64 19 27,6125 40 486 125 40 402-2 30,64 
IN Date dE e 77 475432 296 TU: I2 1212,7|--S,9| 13,88 
Anon. 839 i 85 2 0,11 4 22 7:5,333/50| —11,2 4 22 3i4|d-9,3 
6 |Sonne- - «N; R.|O. 21U 9113 ig 42 —— i7 39/6 382,22|—15;7|— 0,5 I 154 70 16 11,6|-—2,4| 3 0,6 
S. R.|— - 1216|19 11 1,770 49 23,5 — 28,070 48 42,9'—2,5 
-1 SS BIW.at 2136176 و4‎ 38,619 111 ` — 21,9/70 48 37:53 
NR 7 2420|70 17 22,7|t9 43 12,3 نه مسل‎ 16 7,31 4313 Wi 
Mond....$, R.|W. 3 24641 654,4|48 53 36,8 332,68 "ov 6,-—t22,3|41 516,5,—2:77| 555 
O. 3 12 0/48 55 gout 53747 + 15,841 518,0|d-4/0 
9 |Sonne- - - « N:R.|O, 21 21 1120 38 36,2|69 21 53,4/332,39|-—10,6 + 7161 4 69 2028,2|—2,3| 2 48,5 
S.R. 2424|20 649,9|69 53 36,9 — 27,269 52 56,3] —2,4 
S. R.|W.21 3331 4 53 25,920 7113] — 26,969 52 46,4 4 
NER 3643|69 21 36,520 39 3 | 45169 20121 4-3) 


Mond... NR, [W 5 52 458° 57- 9/259: 311633378 ng + 3ه‎ - 54,139 56 47—51] 1 


t 00 6 RO. 6 158159 359,4|30 56 17;o — 84,530 55 4418) 6,2 
Venus » un <i. = 18 29 I 13 Te 76 15 796 mi + «6 Sa 13,3 76 13 58,2) 3,3] 4 171518 
| 83 7|13 4552,5|76 14 2719 : 25/7 76 13 52,01—3,3 | 
w. I8 42 5776 14.29,618 46 6 € Y — 26,176 13 449|-+3,9 
— 4628/76 1525,2|18 45 9 سه‎ 17,076 13 4910| +3,9 i 
10 |Sonne- -- $. R.|W.or 25 37\69 34 56,5|20 25 48,4|33604| 106] 19 2,1169 33 370| 4-32 2460| 
N.R|— 2824169 149,020 584613 — 27,469 1 39-81 
N.R.|O 21 3727|20 58 36,6 69 149,2 — 20,3169 I 16,0/—2,2 
- R.|— e A 2532/6 69 34 58,2 == 58,8|69 33 49,0) —2,3 
Signal مس‎ . [79?6 48,1 BZ 7136|. : ji 7 9)99|—47 
Welse... 9o 7 103| 006 32,5 [oo 6 51,4144,7 
Da das bere Bleylothmikroskop nicht genau dem Ei. اب‎ ach, fo wurde es berichtigt. 
Signal. pt: Wick eM 9o 7 12,5|--0*6 3313 gò 65291447] 
: Of 6"ه.......‎ 46,19٥ 7 12,2 90 659/1|—4/7 
Mond.... N.R.|O. 6 5747159 36 3,5130 24 7 T —I2,5 * fo n 30-23288 ۳64 38,0] 
أ‎ 7 653 = 24.43,3|59.35 28/5 — 45/6|30 23 5t8|—5,2 : 
Anon. 7Uo9! : Welke... 9 12 49,940 47 341| 49 12 37;/9|—0,8| 1 Kei 
12 |Anon. gU414 +z. [Weft ۰ e 48 2,533 17 29,6|336,80|— - 94 die - [se 42 46,5|d-o59 137,2]. 
‚ID Eridani: - «»- — -|62 38 4,2|27 22 1914 2 37 52,4| +20] 2 3,0 
Anen, 4 33 © | — AN. 89 27 19,4| o 32 63 90 32455|--9/3| 0,6 
7 Camelop. «| — +++... | I 1625,8|88 43 48,0 116189|—9,3| . r4 
Anon. 5 34 ---L — seen: 39 43 57,1150 16 22,7] 336,80 وس‎ IH 6,0 39 434712) 3,11 53,3 
g Lyraes...... W. 6 2246| 3 35 69 = 25 19,7 1336,78 1272]  5j2|d-r 0,2186 26 6,6|—4,3114 23,4 
unt. Pol, — 2617| 3 34 35,986 25 49j1 + 20,5/86 25 57,1|-—4)3 
O. 6 3649|86 2552,6| 3 34 42,0 + 26,6(86 26 1,9|2-4,4 
سه‎ 4022|86 2512,1| 3 3521/2 HI 10,8/86 26 634 
18 Lange: سل‎ 84 46 5,7) 5 14 115 |513579|--93|- 59 
e Draconis :::.| — Su unt. 137 44 54/4/52 15 21,8 52 15 13/7 ۱4-1 122,8 
e az Pol 134 517,0155 54 5914 55 54 51,2|+0,5| 134,8 
Anon. 7 41 و7 . — ووو‎ 522,910 55 Gi 536,78 —IÓ$jI 4,6 79 5 84۱۲4١ 523,6 
| صا ما‎ eer 84 5849,00 5 1141 5 11236493] 57 
Cancri ee EE 26 5425,0163 5521 26 54 16,5 6/6۵) 32,6 


Collimationsfehler von Februar 10 bis Februar 14 = — 1,45, 


mit dem Kreife, 69 


Februna rs 


EX Lage des Baro- |. Thermometer Reduct. | Meridian 
Tag Gefürne, Er auf den E 
| Limbus. meter. | innen. | anfsen. | Meridian, Z. D. 
e ‚| | " | " "n 
qi. Cancri jı «s Wellen 25 ^ri 64°19° 48 25941! 2,7;1—6,2|: 30,9 
| N. Urfae ma, | e ****-|I2 1243,477 47 29,6 I2 12 36,9|—8;4 13,91 
Anon. 8053 E و ا‎ “n| 4 606 85 37 2514 | 4 22 42,8|—9,1 f 49) 
Mond... N. R. WW. gürz 50134 48 0,6155 12 16,7 Seas — 1230 58 4-:32/7134.48. 4,7142) — 44,6 
O., 9 1758|55 4 48 37,6 — 45,2|34 47 432-54 
14 Signal و وو وو‎ op Lang 545190 7 12,5|333):208— 3,8] 29,0 loo 2375147] 
Welt: «+» 90 712,7|—0?6 41,2 [9o 6 56,9|--4,7 


Heute wurde, parallel mit dem bisher benutzten Horizontalfaden, | ein neuer; weit feiüerer 1 
eingefpannt , der in der Folge zu den Beobachtungen der Soune und des Monds benutzt werden | 


D 
wird, 8 


عا 


PLI 
19 Sonnes. +. S. R. 


W.er 5844166 3429٥23 25 T ERAS — al agol—va9766 2527 2417,2 
so uN-.R.— 22 233/66 059,823 59 28,5 سم‎ . 335166 . 0.12,2|-2,6 d 
N.R رق 451 57 5 26,616 — 21,0 58 157,665 1233124 22 سخ‎ 6 
S. RF 1620 23 2828,666 31 465| | —1 26,9166 30.12,1 —Hm| 
j| 20 Sonne... N, R ck 22 2 38 24 22 217|65 38. 7,2 RE 240 208 1 38,4 65 36 P —16 215,6. 
=S. 622123 6 4273,66 9 32,71» — 33/7166 851,5,—1,7 j 
$. 7 W.22 1630/66 12 2,3123 48 25,3 — .28,2166 11 20,314-2,6 
P N.R.|—'  1953|65 49 29,524 19 57,3 —1 22,4165 38 53/7 |+ 2,6 4 
Signal وو‎ Weft: 000000 loo 7 2,2 —0%6 31,2 9o 6 46,7 +47 | 
| HE EH OR e i 1—09^6:58,8|90 . 7 1717 9o 7 ad? 


-— 18,075 9 14,6 — 
77 2514175 18 57,6 +38 
5315|75 18 559| ۳38 


— "8432|14 4633,575 38,8 
W.19 4327|75 19337,0|14 40 51,0| 
— ` 4538|75 20 38/14 40 250 


21 | Venus «+... .|O. 19. 31 45114 39 SH 20 17751332,54 2: "E 510175 19 18,9. cam 3429 


22 |Sonne- --- N.R.IW.22 1021/64 57 48,2l25 2 453133369 چا 6 هه مه‎ 3718164 55 5.547142 2,4| 2 8,00 
S. R.|— 131965 29 17/7/24 31 817 — 4316,65 28 20,8. Las d 
S. R. O. 22 25|24 33 495 65 26 38,4 —. 317|65 25 57,3|—1,5 | 
N.R. mm. 2734/05 5 51613164 55 2,0| —1 23,0164 53 29,8|—1,4 | 
25 Sonne- - +- S. R.|O. 22 : 2 Pales 3849:8164 2rawslaszu|d- 67| 4o7|—1141/64 20 6813| د‎ v8 
Nr 26.11 548163 48249) - — 32,2163 47 41812 sy 
N. R.!W.22 AE 63 26 9391 —. 28,963 50 243]. 7s 
S. R|j— 37561 44, 42,6 [Er وهای‎ 22205 au: E 
ID ` EE Og A شو‎ Jan 22 9,262 387ra,6 ٣ در‎ + 1,81 34,0 62 38 2;/7|—1,9| 155,5 f 
Anon. 4U3a3.. la N. © 3259,9/89 27 9/7 o 325511|—9,3| ` 96 
7 ان‎ . -|88 43 59,4| I 16 2,6 I 16 1,63 1,33 
— ېښ‎ 85 peake تسس خا‎ o > 
NT W.ig 56 ve 31 58,915 2834,91328/29|-- aal 83,5 —1 1,2174 30 40,8143,8 3 290! 
; x 59 9|74 3124,615 29 9,0 — 26,674 30 41,2|--3,8 
0. 20 853|15 28385174 31 37/5 — 25/2/74 81 43-1 : 
ES 11 26115 28 6,1174 32 Wa | 39,174 31 $5|—91 


1| 27 |Sonne- --- N.R.|O. 22 38 0|26 56 5 5,063 3193|328,66|-- 1,4| as7l— 0,068 3 rel I 56,5 
۱١ S. R.|W.22 44 27163 38 57726 65 — 455163 87 576-2 1 
NR o 0163 7 16,9 26 53 81| | —135,8|63 528,6 T21| "m 
|| 29 |Sonne ** N.R.|W.22 38 31162 21 46,3]27 38 39,/31328,59|- oul 31,7|—1 8,662 20 249|+20] 153,3 d 
S. R.l— . 4134/62 5324,027 65712 — 23,662 52 49,8;4-2,0 
S. blo 22 4944127 9253/62 50 52/8 — 18/2/62 50 25,3|—1,0 
ND. 52 50127 4I 4,3162 19 6 > -—I 0,0162 18 3/9|—0;9 


——M————— 


Collimationsfehler von Februar 19 bis März 27 = + 6,5. ar 
II. Abth. : ; IS 


70 Beobachtungen 


Tag Mikroskope Baro- | Thermometer ide Meridian Com.| Rek: 
A." | B. meter. | Zonen, | aufsen. |Meridiän, 
s l : I " "n | n L io o " " " n 
5 [Venus لس‎ د١1۱0.‎ 20U36/44|17?14/36,0/72?45/43,31329:46| سل‎ 06|: : 340i — ` 59/7 |72^ 44'34,0 —2,8| 3' 4 
=| 3945|17 15267172 45 oi "mi 72 44 31,2|—2,8 i 
W.20 47 59/72 44 41,317 15 47,2 Jk -17,3172 44 98-36 
1 j| سال‎ 5r10[72 نه که‎ ۱7 Sé ees 56/672 44102|--3,6 
Talk e uut Pol|W. 6 2245| 3 3336,8l86 26 6 3512 335,014 ns| aalt. 525186 27 27|—4/3|13 16,2 
(lehr hefüger|— 25 36| 3:33 16,0186 26 58,3 + 21,3|86 27 1275|—4)3 r 
Sturm). > |O: 6 362086 2638,41 3 33 48,0 € oc H- 27,7186 26 529 44 
—. 8916/86 26 0,8| 3 3425,2 : 4-1 3,586 26 51,3|d-4/4 
Anon. Toto, JOB +++ ٠ 29 39 48yolóo 20 26,5 ? په‎ 60. 20 19131045 14515 
10:24 4e reme 22 51 4773167 476 ) 167 818,4,—1,9| 2 22,0 
E ae: ee 24 431,865 55 43,0 65 55 35,6.—1,6| 2 14,2 
34 Sextantis..«|-— و نی‎ 39 5044,4|50 9 21,0|336,06|-l- 0,6| 32,3 150 9 19,3i4-19| 112,1 
ija Hydrae et Crj— ٠٨ 18- 047,871 59 20,8 : MNT FT 59 1605|—2/7| 3 3,4 
65 Leonis <... (I. |38 1528,6|5t. 44 36,7 IST 44 341۱-15 1 16,3 
£ Urfae Mii S. E BE %7 51188122 84714 -[22. 8443-۳۲76 245 
56 dëi TA د شا‎ NE e 79 4649,6|10 13 1 IO 1310,8|d-9,1| 10,9 
83 Leonis:**::|— ٠۰ 39 19 10,5150 40 52,7 50 40 51,1]4+1,7| 113,5 
88 eee ٠٠٠٠٠۰۱6 4116739 18 579 BR + 096] 32,1 89 184716445] 49,4 
61 Urfae RR NEE 70 31 56,4119:28 4 : : 2419.28 50/482] 21,3 
p Virginis zk U9....]38 621,851 53 44/7 : tet "Ier 553 41,5|--1,5| 1 16,8 
Anon. r2U3!...|— EN, 23 4438,466 15 25,6 ET 23 4436,4|—6,6| | 26,5 
Euch اادد وه‎ 3:126 25 38,663 34 25,5 26 2536,6,—06,1| 30,0 
Der Stern ift Miis der hellere folgende ift beobachtet, 
y Hen TT. OR 67 4 52 7,5155 7596 55 756,|43-o7| 126,7 
|Mond- -.. S. R. O. 12 5 14 4036,3/55 19301/33642 + ه٥‎ Stot 48,5155 20 15,4140,6] 127,4 
— 8848/34 40359155 19 32,3 + 45/1/55 20 13,3| +0,6 
W.12 47 49/55 24 27/4۱34 45,0 —1 42,9155 22 38,3|4-0,6 
i — 65 5|55 2551,634 34 205 —2 5315/55 22 52,1 | 0,6 
Signal 515 2-0 Wa Weft DC 90 K4 2,9 —0°6 30,5 9o 6 46,7 +47 
Of +++... —0°7 1,3190 718,9 90 710,147 
EN د واو‎ EERE ` "fe DEER eu 7 سو ټس‎ 
15 |Venus e lO. 21 2443|20 13 23,3|69 46 5714 832,95 m 3,8 40,611. 15,069 45 32,11 2,3| 2 37,7 
— 28 7|20 14 16,869 46 — 249.69 45 28,2| —2,3 
W.21 37 5|69 45 47,1|20 14 40, i: —. 21,3169 45 12,0 +3,1 
x — 4023|69 4633,1|20 13 bv —I 6,869 45 12,8|-- 3/1 
16 |Sonne- --- N. R.|W.23 35 56156 936,9133 50 4713188305] 4 48 —143,0(56 7 41/2۳97 127,8 
S. R..— 3847156 40.57,4|33 19 27/2 سا‎ 4711156, 39 58,0) +09 
18. R.|O. 23 49 59|33-21 5577|56 38 16,0 — 37756 4-٥-63 
: NR 524133 53 24,056 4 —126,2]56 517,01+0,5 
Venus «(ee o. 21 28 55,20 3337,6,69 26 41,8133491|+ 6 عا وه‎ 26,669 25 5,5—2,3| 237,8 
— 82 4|20 3431,7|69 2546/9 l —. 84/9/69 25 2,7|—2,3 
W.21 42 3869 25 26,0l20 35 98 —. 29/7/69 24 42,9 F31 
— 45 49/69 2616,6|20 34 9/7 —1 18,9169 24 446|4 371 
17 |Sonne- * -- N.R.|W.23 39 51155 45 50,934 14 34,9|335,16 2,4| 37;2j—1 9 o 
4 S. R.|— 56 1712/89 43 99 = 37| : Bet 
S. R.|O. 23 53 34133 45 32/9/56 14 42, — 372156 13 57,4 --0,4 
.N.R.|— 5621|34 17 5,3155 43 - —1 27,555 41 856066 
a Lyrae... O. 6 2020|86 25 5211 3 34411/383493} 26 350'-F1 SC 86 27 4,3|—4,3,13 15,0 
ünt. Pol. — 24 1|06 2641,8| 3 33 4 36/3/86 27 2,5-—4,3 
W. 6 3723! 3 3324,186 26 49,9 7 3915 86 27 22,3! +414 
— _ 4059| 3 3412٧186 26 2,9 H1 321/86 27 27,64 
Anon, I0U174 - :|Weft . -. 6o II 0,0129 49 20,5 60 1049,8|2- 1,6| 144,7 
—— 1022 «| — ee 67 19 36,022 40 52/4 67 1921,8|4-2,8| 223,1 


1 


mit dem reife. 


EE ۶ ۶ 
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3 
Rednet. Meridian 


| "Thermometer 


Lage des ` Mikroskope 


Refr 


Tag]: D auf den 
Limbus. | art. | ii B meter. | innen, Leben, Meridian. Z. D. 
| " fr "m 
a7 Anha 10V a7 ue, ee Jesse dér 447,2 EAEL SA dei eine Mu 214,0 
34 Sextantis - چ‎ SE 50: 92058139 59 569139478 Jý 31,2 50 . 9 12,0/—0,6| 1:12,08 
e Hydrae et Gr.| eee E: 59 207718 rg, Biel! اب‎ 71 59 9/7 --3)5|/ : 3,1 
165 Leonie ...| — are.» 51 4483,438 15 40,2 in tei kb ets wel 9575 [51-4426,6]—0,20 X 16,2 
& Urlae- maji yo ]22 8441167 Sr 19,8]. ; go De 1:76 428) 842,2,—6,9| 245 
56 KR IO 18,379 46 44,0]- RS: "ku [TO 13 17,2,—8,6| 10,90 
83 Leonis- +- -- ې‎ nenn -|5o 40513139, 19 او,20‎ — Pr nn: 2 50 4045/2|—0,5| 1.1353 
88 GEE on MEE. e 18 55,9|50 41 6 لبو‎ 1o|' 3055 39 18 52,0—3,2| ^ 49,2 
61 Uxrfae maj...| نر‎ I9 28 15,4/70 31 46,01%, ERSTER 41 19 28 14,7|—7,4| 21,2 
g Virginis le 51 53 4374] 38 6 31, dë P GE Pc 8 1 o£ ck 5t 53 3591) 1 E i 
18 [Sonne «+» S, R. lw. 2aU52' 8 55.52 Sen 7360 ٧ D o 898 ER E 55 52 en 1257 | 
zur R.|O. aas 9/34 41 29/855 18 41,4] Se i e Uu 369155 17.589] 40,7 
^ AS. Ri € 5947 34 8258155 51 47,2 ee پا‎ 231915550 16,8| 4015 
not? dr ES TJ nn | —o°7 39 721,8 ê iE FE E] ze 96 12,27 
| de... «190.7 لل لعل‎ ٢ ٢ go 6 49,0|--4i7 
19 la im as ec ههاو‎ 21 16] 3 33 53,1 86, 26 253 383,62 ct 18| 35/9] H-1 12,8 |86 2 27 2719| ٤448 14,0 
unt Pol اا‎ 2433| 3 3312,3/86 27 1 T | .803,86 27 Ss +44 
O. 6 363086 26410 3 83464... | Jk 303 86 26 57,6,—4,3 
ايب‎ 8953,86 25'59,7| 3 34 28,3 ht 1 148) 186 27 og Be > 
18 Lyncis.- REN ee NA 5 1450,2/84 4543101 . . . | 5 14 18,619 55 
7 Draconis - سب‎ unt Pol.|52 15986,3137. 44 44/8 52 15 EE I 173| 
Anon, 7U Së “| 4140 471274149 12 58,0] > 49 12! 528 مهل‎ 1 94. 
Je Draconis. i. |- bast. Po]. 55:55 12,234 5 Bi 333,831 - 1,2 bo) E 55 271 ٧ 1841 
& Ürfae min.. Jo 838 15:36 I ret 53 58 20,3 33410 e at -30 r 41/836 "A 25,1 45| 4978 
۱ « )8 اه ود‎ 40 5136 43853 57 248 eig, +. 41,636 321,145 
اب‎ ee anl iS 4433 53 55513136 412,3 GE — 49536 327,0|4-6,t 
با‎ 465858 5458٣۱36 5 ٥ St P 36 3253 FOI . 
- [Anon. 8 53 JOE, “|85 3736,11 4 22 25,5 4 2224/7|4-9,3| - 46 
m Cancri... om eee 51. 1462138 58 20,7 38 58 173۱٢45 ‚48,6, 
8 Urfae Bi. ka) asss N.| ٥ 521789 54 48,1 o 516,5|—9/3 orl 
a e kass e 4127 26 56,862 33 15,2 62 33 8,2|—1,0| 155,2 
۲ Leonis. min. --ت پټ‎ Aert 55. 48,5 18 4 16,1 18 4138+84 19,6 
e Leonie: Re TË 29 10,8 28 30.569] = 28 30 53,114-6,7| 32,7, 
Leonis min. تا‎ e... [82° | 7 50 15/1]. á 50 1235| +9,2 EN | 
: Sextantis- E O OE 29 5518 =, 3 ades si 534-230] 1 10,40 
20 Leonis min, | re... 68 7 86 516 x N B3 24,2! 
په‎ Leonie keinen 48 944841 5026 83424 0,5 3045| 41 50 18,1 +3,9 538 
120 Bestantäe + -|— 28 50 9,6 6T IO I ‚öl. سک‎ Ze 61 956,01 |—0,7| 1 49. 
.|Anon. 100 rg. ln ۰٠ 29 39 52,4,60 222/71 ES 60 20 15,2|—9,5 
34 Sextantis سا‎ د٠‎ 39 50 44,6 5O 9 23,0 E: 50 و‎ 2% +19| 112,24 
a Hydıae et AES NS: 18 045/6|71 59 26,71334/38| oe 228) 71 59 20,6|1—2,7| 3. 3,6 
65 Leonie +.) Here... 28 1528,3 $ 44 38,1 5I 4434,9|d-1,5| 116,4 
IS Urfae maj وره هري‎ ecc ETE 67 5 51 20,2|2 8 49,8 22 8448 T-7,8 : 24,6 
56 ———— ا‎ 79 46 511 10 13 3 IO I3 10,1|+9,18 10,918 
85-1-0001 aa f ووه‎ 39 19 9,4150 40 5615 50 40 58,6|d- 1,7] 41 
88 —— el 150 41 16,1|39 18 50/6 39 1847,3|--4,5| 49,5 
61 Urlae maj...|— i... 76 3156,0|19 28 4 334,46 9,0 29,1 19 28 6,2|F8,2| 27۲4 
ß Virginis E o غ‎ 38 62 E05 53 48,6 à | 5I 53 43,3 Tn5| 116,9 
Anon FU ان قچ‎ .....N. 23 44 38,466 15 27,0 23 4435/7|—6,6| 6 
سل‎ 12 8e .....- N.|26 25 40,0|63 34 24r4 26 2537/8۱ -611 30,1 
y Virginis ser ee keen 34 52 7,6|55 +7 58,8|334:652|— 0,2] -28,6 وک‎ 755,6|H-o7| 126,66 
* [ro Canum Ven... [/5 94 11,5|14 25 51/2 14 2549,8--9/9| | 15,6 
20 |18 Lyncis:-::* Wei.. N. SÉ ah 45 er 5 14 1444] | | وق‎ O - تس‎ | 5 4 1718-4913 55 


Beobachtungen 


Mia r Zz 


"tat n 


10 Canum Ven. 


14 25 57,8) 81 


Lage des Mikroskope Baro- | "Thermometer Reduct, |. Meridian : t 
Tag Gefirne. s auf den Corr.| Refr. 
Limbus. "T | ` ` BB meter. | innen, | auísen. Meridian} 7 D- 
20 |e Draconis +<: | Wek unt. P.37244/25,9 52 E ٢ ود‎ cr Su 82^15/39,6|-- 1,4 117,8 
a — oc eb ٠٥۰ 134E 4 4914155 = 19,6 1897129 Gäil 3255 ‘n [33 55 1571|-3-0,5| 1 29,0 
& Urfae min.- |W green 54 14712135 5817151337150) jee 3373 4114916 36 o 48 Ort 439 
(8733/51, 413) — 38132 |54 05423559 11,2| - + 5455/36 o 3,0] d-6,1 
0.8 3511 |36 ٧33653 35,1 — 352135 59 582-5 
— 3929536 2185153 57 47,2 —2114/36 O 42|—45 
21 |Sonne. -+ N. R.lO. 23 54 21154 .11 171,7 ag 49: z1l337,87| اح د‎ '41,6j—1 38/654 9 267 +o,gl 122,8 
S. Rj— 5742154 422717 35 17 SG | — 858,54 41 41,5|d-0/8 
S. RW. o 715135 2030,1154 39 44/8 — 2714154 39 م1‎ 4 
NB 1028/35 51 4772154 827,0 | —I 21/5154 Ó 5874+03 
25 ISonne-<--N.R.|Wo 858 13726 45 52 34 "mi^ 339,22| ` 2,4 a5al—t Ww 52 32 26,9|--1,3| 1 19,6; 
6:1۷) 12 9 |36 54483153: 528,5 — 368153 443,8) +2 
$. RO. o 2140 |53 750/6136 57 —-e27,|58 712,6|--o 
N.R.— 2453 |52 36 326137 23 51,6 1 22/52 34 5718| 6 
Anon. 7Vagt . ..Weft [ehrbl.}49 12 50,940 47 7 sang 10 " 28,1 49 12 38,6 —0,8| I 06 
e Urfae min, -.|W 8 30 12 |54 121,7135 5843,81338,75| 63۵ 2703۳۶38156 03201461] 445 
(8734'53,788) |— 33 7 154° 013,3135 59 53,9 + 41,736 32-175 
0.8 3656 |36 120,853 5845,31 — 4715136. o 30,214, 
— 89205 36 2 16,6153, 57 49,0 487/36 0 30,11—4,5 
7 Cancri <... Weft... 38 58 18,451 150,3 38 5814,11—3,2| 4917 
21 Urfae maj...| — -:--N.|89 54 507| © 5113 o 51831493 Ort 
a Hydrae- sti. m 62 33 3,0|27 27 14,2 162 32 54)4|T-2/0| 157,6 
II Leonis min, | — ‘<.... 18 4271317! 5535/7 j I8 425098,—7,6| 01 
12 Leonis‘+ +: el و هه‎ 128 3I 1:261 29 4 33874 orl 27,2 28 31 941—5,6| 4 
15 Leonis min. | ee 7 50 13,1182 - 949,5 7 5011,8|[—8,9| 5 
4 Sestantis--..| ردت‎ 49 29 48,140 30 32,2 49 2939,9|—0,7| I 11,8 
20 Leonis min, | — دمه‎ 21 53 4,2168 659,0 58 2,6—6,9 247| 
w Leonis ->e € ie run... el 4I 50 20,4 48 9 51,0 4I 50 14,7 — 25 55/0: 
20 Sextantis...| — -:-:---- 61. 9 5373128 50 27,2 61 9431 Se 151,3 
34 epe ٧٠ 5٥ 918,239 50 5916 338/74|— oj6| 6 Leo 9 9/|—9/6| 1 15,6 
e Hydrae et Cr| — ...... 7I 59148118 1 71 59 48/T35|3 2 
65 —— e — Wolk. |51 44 36,038 5 SEH 51 54 28,8|—0,2| 1 17,9 
26 |Sonne- -- - N.R.|W. o 1234|52 13 10,837 47 12,2 338,98 ES 81,2|—1 36,5|52 11 22;8|0,1| د‎ 191 
S. R.|— 151652 44 29,037 15 53,2 tr 43/6/52 43343] 9° 
S. R./O. 0 2548137 18 26,5152 41 45,7]. |— 351/52 41 4514173 
N.R.|— 2823137 49 51,9|52 10 22/0 —r121,252 8539-14 
Signal وهو دنه هو هه‎ Oft مهه‎ ieh سب‎ 5 1,8190 90 7 20,4 go 7 111 CS 
Spee, دن‎ 9o 7 413 —0°6 34,1 " Jee 6349,27 
20 Sextantis...| — من‎ 61 948,9128 50 31,7 ‘JÓT | 938,6/2-1,8| 1 51,9 
34 E 56 914139 51 89 33950 — 012 254 30 9 5,1 =—0;6| 1140) 
e Hydrae et Cr.| — *|71 59 IL7|I8 Ir 9141339150 - — 02| 252 71 59 1:21 ۳٣5 3 8,2 
65 Leonis....- — 6 51 44831,1138. 15 45/4 2 5I 44229 -0 I 18,3 
£ Urfae maj | شو‎ ٠ 22 84311۱67 512018 = 22 841,4—6,9 251 
56 ee ern 10 I3 143,79 46 51 10 I3 136 —8,6 11,2) 
83 Leonis.«.... o 59 40 49/7139 24,8 50 49 42,0,—0,5| 1 15,4) 
88 — e ۰وو چا‎ 39 18 51,0/50 41 1741339 ,50 0/8] 24,6 39 1846,8|—3,2| 50,7 
61 Urfae mai, نت‎ ٠ 19 28 12,970 31 49,9 I9 28 11,5 —7,4| 21,9 
. |g Virginis ****- — e 51 5337,8|38 4 51 5330,7|—9,2] 1 18,8 
Anon. 1203! *- سه‎ e N.66 1526,8/23 44 42,4 23 4437,8|4-26| | 27,3; 
Mni m — N63 34 26,26 25 42,7 | 26 25 38,31 2-7; 30,8! 
jy Virginis es.. Spam een 55 751034 52 39,0|339)47|— 1,3] 24,2 55 7409/5|4-9;5| 128,8 


14 26 2,275 34 6, pisc. 


mit dem 6 


S ~ 
"a 


- €—— E — aa gege DEE حم وص‎ ————— EEN T— و‎ 


Miürz-.1516. 


rn 


Lage, de 


Taê ۸ E e ; Mikroskope Baro- | Thermometer pec Meridian eon. Ref i 
| i Limbus. A. ER B. meter. inhen. | außen. "o T. D. ` H 
R. i : : 4 

| 26 ges. W. 13032427 48935146, 412476 dae ng]: 2313 228 48?34't nu iré i 
| (am fein. Fad.) |-> 3454|48 3459,0 41 25 او‎ -L 37,148 34 PLT: ٢ 
| O. 13 44 18,41 27 55,4148 32 T4 — 29,548 81 39,5|-- 5 EB 
E 4. X >47 3941.6 5518148 33-140 -, u + ات دورس‎ 
| | Hal ipo t |0. 13.563349 2785040 32 33,3|889187)— وص اد‎ ١ي‎ 51,440 3037.8) ۹ 531 h 
(am fein. prd — dep o 049 29 8۱40 31 66 15 M rur 36,8. 49, 30 26,1] 4٥2 | 7 

| W. 14 8 4640 33 47,149 26 2371 GE OB 49. 3313).4|—2,9] | i 
= „12 20|40 35 1,9149 25 77 وو‎ Ke ei لت )دع‎ 89:3 40. 33 1Si—29L.vi ٢ 


j| 27 [Venüs NI. 22. 2133/65 16 4o7|24. 43 46121339107 EL اوه‎ 29/8 —1 11,5165. 1515,8--2,5, 2 12,08 
1 — ۲2۹47۱65 1552/4124 A4 34,5 < ks 238/65 15 15,2 +2,5 1 
= 10: 22 33 1024 44 20/965 15 598 at — 187/65 لصو تن‎ | jh 
1 ‚IT. |, #80 13124 43 391265 16429| o | Fr: 5913,65 , 15:325. she 811 
ES Sonne-- 5 ën o 2076|38 36 354151 23 36, m n3. 32/3 —1 25,4|5L; 22, 47 +16) ı m 
1 litert. 8 ROSE "2248138. 5127151155 2/3 — Beten | 
| RR) S. BI. 0 5053/5157 714138. 3146| Ke ot Hat: 50 ام 2-02 4ه‎ 
1 NR 833151 25291138 34588 | |... | 4812158 544-3 ; 
| Signal DS CHEN Weft Van ویک‎ 90 71718 — 906 35,91 -— Ga d i goi! dE 1 | M 
Ht ! j 5 at سورد سا‎ T'e —o°7 | 1,5108 718,1 E : : : 90 7 9,8 —47 A 
Ceres : in O: 13,32 3o|41 36 41,1|48. 23 25,3 sinn — اوه‎ 251|  50/048.22 32,1 |H-e3 ^1 |o, i 
(am fein, ‚Fad.) — 6085 14141. 37 14,41481 22.550)» ساي‎ 197148 22366123 -i 
| | sis - wir‘ 4122,48 2526441134 4914| د‎ STAG 49,25, 39/—L9lr , 
B 2 : ei 44 17148 26 85141134 39١ ° | — 548148.25 7.5 | E 
E Idien W.13 5545139 5558/5 5ol 43113 337179. bo Sé 250 —1 39/2/39 EG 314 
» ni fin. Kd ال‎ .5855|39 548211501 538 ch 890189 53527 —3| ` Wf 
EE ng, d "24 735159. 82518139 51 40617 8 el ke 8070139 51-77 eas | E 
Kc: SE MES E 7 2174139 52 46,3 wr SM E ).ې 4,3 ۱1911 نان دن‎ 
|| 29 |Sonne“ ==: NIR. Gg 2321]89 441,5|50 55263337/75|-- 1,5 umm 37,456 55 BEES 1154 
۴1 CH SIRA 2627188 28 äist At 201 ټم‎ 7 3775 85 56,2| n5] ti I 
rr CSIRAIW.:0 36 tot 34 5/9/38. 26 16/7] 1803,51 $3243|—63| 71 
|... E بس‎ Za 236088157430] H e Es er A 
ET ES 54 150/2135 58 0,61337,74, 406, 29/2111 541,35 59 583 TOI 443g 
| '| (81332625) 20.496135 59 1448 e Op "Hr 46,7135 595 59g Zë ال‎ 
Eran x Seen 3958 45 Ä 1 
v (ms ` 7 EN 5 د اک وهن‎ ^| 
Sha Eako. ste 23 joy SH 2 
| 15 n u 1759732 92] ` ` Bu 
1 4.014 SE is A SEE eier eg 49 29 4275 ٨2, I 11,48 
|20 is min. : نې‎ 82 59,1 3 718 15:3 
a gem $5.8 Lé o I9,1|-1-3,9 4,6 


DECH 53,4 0,7| 150,5. 


E AGAS E CHE 2 304| A "oo 28,5 312 247 eene 1 56,3 
| [94 Bestantis 6 ٢ 
: d 


Jee 3o بب‎ 922,3 : ER ENTER be Ir FETO T Tart di 
18 048/07159 2441 ; DUI $9152 اون‎ $ 581 


| 65 Leonis... -|38 15 38/3|51 44 38,9 387/72.— o 28,6 151 4435/3|4-1,5| I1 34 

3 g Urfae majes سم‎ re |67 5120,1122 8461 $ GK 22 843,0] --7,8 .2u8 3 

2.0156 ln 22.179146 56,6) 10 | 3 10,0, ` E UNS 10 13 971/1 Hoi: 

4 83 1٢ =- GR. gg 19 1,0150 140 54,6 بت‎ OR j m x 5° 40 51,8 +17| ri HE 

| 2 Irene des A هد‎ BO 41 17/3139 18 48,9| "۳" wb [99 1840۲45 Soir 

61 Urfae majo eg 170. 314557|19 28. 7z,9|- ^ **|: Bye ` I9 38 6,1 is 21,6 1 

le ee "EXE 7:138 623,9 2t 53 4411 337,772 ¬ SE dek Se „ "mas 53.4011 Flr. 117,8 $5 
|g. Gre Tes AF. 23 444866 15193| JI H : TY Kis 4442,71 66| "Spa? 
8-92 B s 26 25 422/63 | B4 236 pei cdi 1 لق‎ See 

y GC dck ier. 134 52 ue 55; ec: SH Can BS ad Zoo rop d E 

= E o 1 x ا‎ 1 

| EL 


Collimationsfehler von März 28 bis April 19 = + 5,2. 
nt. Abth, 19 


Beobachtungen 


S. R.|W.o 414950 47 11/6139 13 10,2 


— '18j1|50. 46 47161—0,4 


Lage des Mikroskope Baro- z Meridian : | 
itirne. E «| RR 
Limbus. A. | یا‎ | meter. ] E EC 2. D. % 

à " 4 Sa HER CH " ` m ^on] 

29 |10 Canum Ven JOR „+... :: "3 14°25.46,8| ;.|14?25/46,4]--8,8| 66 
SW 5.60. .12 - acum. do e — NA 6 23 de? 37 46| d O 2257,9|—9,3|- 941 

a 1. 

a1 Sonne.» : N.R.|O. oan ^ 39 4628,8|50 13 43,7 EM Se Kai 32,8 — 16,5 50. 12 t1,0|-- 1,9|. 113,3 f 
^^^ BB 3342 139 15 7,5150 45 71 — 3714150 44 224-7 | 


N.R|— 44 2150 1535/2139 44 48,5 — 49,150 14 43/3|—9,6 
Venus seenen W22 3927 |63 36 24,1126 24 1,6[339,95| op 29,8|—1 222165 34 49,1|3-2:2| 2 2,9 
— . 42383 |63 35 29/7 26 24 55,0 — 31463 34 45,92 
O22 52 2 |26 24 40,363 35 40,9 — 242163 35 61-2 
— 55 1 |26 2355,0| 6 26,1 —ı 8163.35 7;4|—1,2 
i|Sonne-... N.R.|O ه‎ 3513 |40 9502|49 50 212]339,931-F ol 301111 15249 49 4 اوو‎ 113/11 
S.R|— 375 ۱39 38 23,650 21 46,8 — -r ووو‎ 59 21 ۸ LL Sas E 
S. R.|W o 4451 |49 51517146 8331 . 8/7۱49 5139,6|—o,6 
N.H.|— 4734 |50 2302139 06 SE — 392 50.23 39/9 | —o/5 
Sip. co "yet. go 7 4o 6331 9o 648/7|--47 
Os E a —0?7 2,990 719,5 190; | 7 11,2|—47 
a Urfae min....|O 8 2727 |35 5747,0|54 د‎ 26113401611۳ 95| oe i? 147 35.59 542|—45| 448 
(8339,13) نا‎ az |35 59 20,3|54 . 0.50, + 44/935 59 58,2|—4,5 
; W 8 3514,5|52 59 19,1|26 648,6 > pre 35 59 55,8] 46,1 
ek 3838 |52 58 0,426 2 7 —2 719,35, 59 5514 t671 
e Leonie: Wee... 41 59015,6149 9 57:2]340,11|— Oj5| . 141 50 9,2|]—2,5| 55,8: 
20 Sextantis ...| — ٠٠.٠6 ٢ 9 47,1/38 59337 ER Je 9367|-- 8| ste 
: 7-87: 100271 -- ELI 0 63 55 27/3134 2 ; . ۱65 55166426] 2 17,7. 
34 Sextantis - ee v 50 9132129 51 25 459. 9 5,41-#0,6| í 14,0 
e Hydrae et Cr خد‎ “|71 59 1251186 I11,4/340,11|— 06 7٤ 59 6ه‎ +3,5] 3 81 
Jos Leonis»: bere 51 4433,6|38 15 434 : 5I 44 25)1|—0,2| 1 18, 
Je Uxfae ma. ey 22 -8 448167 5117,6 22, 84316|—6,9|.... 25,2 
56 LUN i iò 13 16,0|79 46 48,2 IO. 13 23:9 86 11,2 
۸ Leonis.-.-.. EI "e E 1. 50 40 49,2139 19 26,1 35—]297 49.416|—0,5|' I154 
gg. ——— EET Bene NR 39 18 52,9 50'41 159 "Ede. - 489 18485, 597. 
61 Uríae maj enee 28 11,570 81 52 19:28 9/5|—7;4|: 209 
8 Virginis cl — [51:53 35/9|39 639,9 3490,11 18 51 53 280 118,9 
gm... EE — ٠.۰٠۰1, 66 15 22,8123 44 4712 5123.44 42,214+7,6| 27,21 
8-9--12 S II .N. 63 34 22,6 26 25 4716 à 0 سو‎ 26 25 42,5 -+7,1 do 
y Virginis -e zen 55 750,6134 52 28,9 sns se Les 7409935 128,8) 
^ Canum.Ven.| لسا‎ ٠۰٠ 14 25 58,5 75 34 11/8 j 14-2553381] = 16,0 
6m. -120484 „| — ---:N.[89.87 36 © 22 59,5 or  |e22593|H-9:3|- . 0,48 
Geres etir ed Wig 2732 |48 8 7,41 52 Ortl34ort4 m a .24,0|—1 22,448. 6 36,61 —1,1| 1- 9,3. 
با‎ 3044 M8 7 718141153 7/8 epe 2.264148. 6336 —11 | 
۱ 0.13 3922 41 5251/8۱48 7 13/1 T Sé? 30,1148 6.406 F24} - 
: — 4220 [41.51 57,448! 8-98 zÄ "et 23,4148 6428|24. 
SERIE O 13 52415| 5r 23 23,8 38 36 446 349,14 sat - 28/0 —1 51,138 34 4913146] ..49,7 
Ge fein. Fad.))|— 56 7 !51 24393 38 35 27,6 آ-. 96+ ]48/9 34 .36,1138 با‎ 
Ian 429 Go 38 12 51 22 Aë 3m با‎ 25,3]38 87 324-817 
— ka 754 188 39 4,651 21 07 ‚1 31,2188 87 30818431 : 
Venus "+++. »..|W22 4433 |63 10 354/26 49 51,01340,31 + 9,21 : 81,0|—1 12,1 xà 9 81 SÉ 2:041 
(1 نا‎ 4736 |63 9455|26:5039,5 2538/68. 9 makee i ; 
۱0 22 56 1 |26 5026,00668: ost — 1831563 - 9-246 رک‎ : 
, —. 59 o |26 49 47,8|68 10 30,1] بب‎ 58/63 9 2912| Art | 
2 Sonne ,110 o 3838 lao 3251/8149 27 1801340122] 17 347|—1 19:549 2559 SE el 


wn 
$.R.— 4141 |4o 1390149 583716 ji 
S. RAW 50 5 Ve 3 9439 59.122 


5250 |49 29 46,5140 go 342 


— 24552 0 34106, 


RL. مه‎ 


—1 8,8149 28 SE 


mit dem Kreife. 95 


; Mikraskópe 7 .| Thermometer || Reduet. | Meridian 
auf den 


t ! Coit. Refr.! 
| m. meter. | innen. baren? Meridian, | Z. D. 


a : "n 
| ale Dee mins: |W 8U28/49 la 1473 35 58173 339,53 +07 sS nias 369 0/27,5|--6,1| 
(818426,5) -] 32 6 0,10,9135 59 5511|: : ckt 35,436 .٥27 ,ېا‎ 
0:8 36 47 125,153 58 45,2 1 54/7136 .0 25,3|—45 
2122,1153 57 45, tx& i pa -- 36 © 264-465 
و‎ 73۱141 5917/81 -> Ca GE 41 5٥153۰7 
28- 50.12,1|61. 9587 339,53 T o1 j|. s [6t 9533|—0/7| 
24 432,2165 55 43,6 ٠٠٠.٠٠٢ 4655535774 1,6] ° 
39 504715150 9 2015| - beo 450 -9165|4 19 
‚18: O 4519|71 -59 27,81339,47| مه‎ TOS 159 21,0|—2,71 3: 
65 Leonis 38 15 291151 4439;1| ; A 91 44-35/0 krit 
ajk rie ah 67 5122122 843,7 ; z 
156 e snnm + 179461545110, EM لړت‎ 
39 19:13,0|50 40 24$ 
۰۱5٥ 4117,689 18 52, 
70 31.591919 28 49 Ht sr 
38 623/251 74 339,47 - — On 29; 
23 44.46.5166 15 18,5 5i 
26 25146,6163 34 19,4]. 26 2543,6|— 
14 25 46,2|--8,8]| . 
—9:8 


10 Canum, Ven. |— د‎ 75.34 1610|14 25 40/4.339/49|— 6] 29.3]. 
e 22 dunfligen | 


5: 6m- -120481 - -N.| o 23 7/6189 37 5 
Der Verfuch , Be Zenithdistanzen der Ceres und Pallas zu beobaghten حر‎ wur 
pen eei | 
S Venus — JO 22 48.29 |27 15.20,0'62 44 Sieg E Ka 368 SC 228 2 ‚43 2374 —1,0| 115651 
1 lets »91.23 127 16 48| 6444 718 M me E 62 432 ER: | 
W328 118162 4846,5 27 16 37317 4 * 1162,43 8,51-42,0| 
چو اک‎ 8]62 mae 15.530] i ul les 43 9:5 e s 


5 |49 7 "5,1140 و و‎ 20|- 
519 38036140 21 59,417. CE = 21,8149 37 5013) 7ه‎ 
, ) ; 24833149 3536/91 ^ | e U [E U19/7]49 35 م117‎ 
EXT (SN e |o 5548/1149 42405| ' o kat 18,0 49 3 0,2 ze 
EE o 421 په‎ 58 53; 9 8399 ۳ y 13 E - 499147 SÉ 44; 
; er onn es |47 :59 28/242 7:9:503 CC 89947 58 42,1 


pL wis 31 1888. 41,3 5T Lp يت‎ SEE e 9 139 7305 
هوي وام‎ a 9717454977 SEA SI OTOL Eoassshss klass 140,1 eeh), d 
EE T 14:2: 495 سه‎ wé cni keen epe ABS 58 Oi d 
| eco por coget 37837-59- REHT) | 
127 41285 62 18 484 338,51 kt, 4026/6 67 117 13,4|—0,9| 1 
6 |27 4222,5(62 17 5461.72 prec | v. zellen 32462 17 12, 4 اویه‎ 
62: d 274247, 7: a» eua Tos Se 27,06% 16 86,8 H-250| 
62 1816,7]27 42 Gal Fc: ۹ [9-1 12,8,62 116 52,5|-+2,0 


ae Virginis - SE = D red 34 52 '10,1|55 75815 ES ) B e 7 5421+07 


R. 
D E Ki 48:17 |49 15 820440 ASD], os اع‎ ١٢ ٠ - سا‎ 8610149 14 444 0,8 
208. R.O.. 0,57 18 |40 4724349 12463 رچ‎ ken 247149 12165 Tan 
Bu 17,017 |41 18 43,9448] 41 280| c: hu JL: E 143148 49 777 +22 | 
Ol ++. SE 0,4190) 7 185157 ckt e > x 9,5 7 | 
i EL E : 6 56۳471 
k 318 +2 si 35 59 38,02 - 6,1]. 471 


wW 0.4513 |48 DCH 15 58639675 | at. Ap lg ده‎ 36,5 oo] 1183 
| 


0 


[Hr 33435 59 354 +6,1 
d +.) 5716135. 59 33,6, —4r5 | 
| 1 i ! —2 12/2135 59 334 E. i1 3 
a I [yara et Cr. We 71 5919,2 18) 1 14,0/339/25| "äi 31,5 71 58 .57/6|2-3,5| 3 | 5,ol 
65 konit * 44 p 38| 15 4014 51 44 23/0|—0;2| 1 1770 | 
i ` ۴ | 


— en 


76 Beobächtungen: 


Tag|: ` عم‎ d Lage des | : wn os gH | Baro- | Thermometer asl Meridian Corr. |. Refr. 
: Limbus. ` | A. | A و‎ meter, innen. pe aufsen, Meridian. dë Jerch 
ts GAES. " H 
44£ Urfae mal, Jet, d 222 guer 951/250 "EURO SOUS 10029» 8/39,7 —6,9| -24,7 
56 D e i.ek10 15 16/3/79. 4648,6| |". poo to I3114;14——8,6| 11,0 
83 Leonis 2497] an '|5o 40 51,6139 1924,5| * 150.40 43,6,—0,5| 1'14,2 
88 Spero 9. | خي‎ "139 18 Seel 41 1712 39 1847,4|—3,2| 49,8 
ler Urfaemaje | — ...... I9 28 10/3 7 31567). © ab 19 28: 68 — 74] +21,5 
ß Virginis CEN Ie icd 51253 39/2 38 «642,0 aëcl 12 ao "Let 53 58/61——0j2| -1 17,5 
D 12Ugt. es | — ٠٠۰٠۰۷۱66 1523,6/24 4448,5| - jo Se d 23:44 421514-7,6| 26,8 
ولو‎ EH ++) N63 342 2,6| 26 2547,6|^ : 26 2542,5|--7)1|..- 3 
Ee regel Le AE 55: 7 4937134 52.81,31338,17 + 98 20,2 Wë 7392 +0,51 127,2 
> Canum Von) = I4 25 57,075 34 15,1 ; 14 25 51,0|—8,1| ^ 15,7 
- 12048! 5|: EN} 89 37 2,81 9 23 1,681 ` pro 2259/43|d-93| : هه‎ 
LI Ge RER : |W 13024! 54147 5626,842 348,3 337,98 سل‎ di -28,7 Be 47 54557|—1,1| I 6 
j با‎ ANEI p 55253|42 5717 : — 2819147 54 48:5 .مرح‎ 
lO. 13 3650142 "43077147 558877] - — rt Lé 55 29-2411 
Pallas. ..... .s10:313 5036 |52 18 8,5[37 At 59,6- ` —150,6137 40. 50| F48] ° 4772 
i| (am fein.Fad.) — 58337 |52° 19 162137 4052/2 — 42/2137 40 468 
: SM I4 157137 4310,2|52 17 7 — -2171|37 42 42;9|-—3,5 
— 442 |37 4355,0/52 16 13,8 i —1 8937 42 5-51 
9 Ceres... |O 13 22 642 22 16,547 37. 307 333,70 t 44| 38,21 /51,3|47 36 55,8|-E5,5| 1 47 
‚(am fein. rei) | 25 21 |42 23 0,6147. 37,8 — 9,947 365387 
JW 13 3224 47 40 6,6142 20 dë — 398|47 39 289-11 
dE 35,3647 At 8,6142 19 5,8] . —139/3]47. 39 30; 1|— 1,2 i 
Palas... Wis en 519 3,653 At 7/B| . 4. |]. -p71455|36 1712,4]—3,9| 3 
em fein. Fad. H — ` 50 3 136 17 53/9/53. 42 17,0 PES — .86,0/36. 17 12,5| —3,9 
RO 13 28.59. 53 45 40/36 15 8 a E — 89/6136 1424,8.--5/1| | 
De ون1‎ 217153 43 53/9/36 16 13,8] tope [r450l36 14249|4-51 
po [Venus «i ::]O 23 2434|30 24 1,8159 36.146 334331 E CS a Ké 59 35 47:5/—9/3|.1 3209. 


— . 0/2/59 35 46,3, —0r3 
EXT Can 59,35 399-1765 
* قا‎ 29,9159 85 IT S 


— 27 50,130 2421,8 
; JN 23 3330/59 36117,1 
|. 79 44 |59 MEE 


59 85547 
39 24 917 
Re 23 110] 


EC -58,6l—1 28,3146 27 38/5|—1,4 


aes sl NT 47 "02714142 59 5514 — 806646 59454,—Uu3| 
AE en eS. RB. ا‎ ۰ ur 1934] 143 225,146 57 48,5 = 1272146 57 1415 tis 71 
"Rb ^ 2158]43 33 424/46 26304] اع‎ | Bäi 
a Urlae min. ze 8:29 10 |35 5835٥54 1350183488]: 8; 
Gaam za. 3148 |35 59845154 0350| "Ech 7| 523 Se SS Hor E 
8 3610153738 48/1136 TI) : د‎ SC EE E 52,0 6) 021,8 نه‎ 
8: E |e 18843153 57 49/4156 3ه‎ O 2457 Se وروی نوت‎ 36 | 0 20,5 Hoa | 
ke EE N R;[W 12--3 47|51 15: 4,0 38 45 12,7\33497| $9 43 ته‎ 374151 1533,1|4-4,6| 1 17,6, 
[= 14105615۶ 14568|38 45 18,019 s+ [53 T4 5I 1535: 51 اا‎ 
0 12 1736 38-44 47/7 I-1520j3 S use SE Ola 13 BB 313 
په داو‎ osos sH © 20:38 [88:43 slar امو مه‎ ^0 Br سه وتا‎ SE 92|—33 o^ 
Ceres «4i... od |O 13 19 38142 M: 47 35 29, iaasjdo "f 16/4] --42,5|—1:23,3.47 34 %5 +2,5) 1 43 
em fein. , Ak دو‎ 4042 25 3511147, 34 36, pe zl ck 28,947.94 1:6 اوه‎ | 
. ^[Wa8.ara7 47 37 17542 22534] tr H 84,6147 637 لاق‎ . 
ER — 3439 |47 38 11,642 21 HÄ 8 —128,7\47 36 37/6 1177 
fy Wı3 4622|36 249,9/53| 57 17/3335/01| — gei 4711441186 1i z2|—3,9| 42,7 
J (am fein, Faa — ^ 4917 [36E 1452153 582,8] - — 89/836 1 2,4/3,9U * 
| HO 13:58 14154. 1 8/4۱35 58 372177 < i — 340135 5820,44--5,2p | 


Fu 112154 oi 6,4135, 59 58,6 


د٢‎ $ v 


—1870035 58 19/1 H- 5,2 


a Të 1 hte اخم دم‎ EI 


mit dem Kreife. 77 


EE e em 


Apura l EB: & 


Reduct, Meridian 
auf den ! 


bi innen: leisen, Meridian. 2. D. 


Thermometer 


Mikroskope 
ac, | B; 


Lage des 


e des Réf, ; 
Limbus. f; 


j| Tag 


" 


" " " H L o : 
JEG Venus «mese. .|O o3Uo3'51 [30°50 6,4159°10112,51335,64|: م۴‎ 59,6 0 59° "mo —0,2 135,9 


— 2725 |30 5112,859 9 3,5 — 8390|59 8 16,3|—0,2 
We3.4115 |59 946,5]30 5041,6 —1309,2/59 8 2,374 


Zur Zeit der letzten Beobachtung war Venus in den Wolken faft unfichtbar. 


11 |Sonne:... N.R.|W r 1143 |46 7 3,6143 53 14,2 385/75 93 583 14,646: 540735 59,6 
S. R.|— .1358 |46 38 265۱43 21 53,9 = 341۱46 3742,22|—1,4 ` 
8.11.0 12238 |43 24 36,4146 35 3714 — 1.240146 .35 .6,5|-2,7 
d N.R|— 2551 |43 55587۱46 431,2 —119,2146. 3.741|4-58| 
EE P Urfae min.. ..|O. 826435۱135 57 37/5۱54 2 31,61835,77| ٨ 547| 1 58,535 59 321451 41,71 
1 (8 31143,5) — 2942 |35 5846/0,54, 1 20,1 : + 478/35 59 3,8 ۳ 5 
^ W 8 3341,5153 59 4615136 ` o 16,8 e H d —. 46,2135. 59 29,0|-1-6)1 
: : — 647 |53 5833:9136 7 —1 58,5135 59 39916  . 
Venus ورو‎ n. 23 3241 [58 41 94131. 19 13,0 334/64 86] Air: 30,1158; ah --13| 133,2 
“837 3 |58 40 38,6131 19 4 0,0158. 4027,6|--13] ` 
023 4145 |31 19 5,6158 41 1114| د‎ ¢ i- j 2316/58 40 39,31 —OrF 
— 24441 1۵۶7 8 E 41 Së) i —1 80/58 38-57 
12 [Sonne «+++... Ò 11441 |44 17 189 45 42 53,6 334,36 98| 62,2)—1 31,945 41 15,5|--2,9 58,1 
— . 1731 |43 4612646 57,8 : — 2367۱46 13.159 be? SE? 
W 12637 |46 16 32,943 43 51,0 | 276/46 15 534|—1,5 
- [m 2919 |45 45 14,544 15 58 —I14/345 43 50/3|—1,6 
Cem: Wıg 17 57 |47 3249/6۱42 27 22,0183%,50| 10,5] . 50/2|—123,747 31 292112] 1 2,5 
(am fein. Fad.) |— ar 4 |47 31 52,442 28 19,1 ا‎ | 28,147 81 18,6—1,2 
O 13 2946 |42 30 50,1|47 29 2717 Cop toj] 29,7047 28 456|4-2,5 
1 نا‎ 88 1 142 29 509147 30212] "EI | * * 1—129,647 28456/4-2,5 
ET "EES O 13 4427 |54 30 5219|35 29 1711 Set? /491|—1 58/1/35 27 وهه 4/653د‎ 
| - | Cam fein. Fad.) نا‎ 4853 |54 32 32,3155 27 3p) ٢ - „1 284135 27 71514513 
Wıg 5613 |35 30 188154 29 ESCH : — 'e6,2|35 29 472,5| I|. . 
"SCH 017 135 31 495 54 2823,2| : - 53/2135 29 49,4| —4/o | 
14 Leg: jDVIWIS 1634 |47 28!52|42 32 7,6 332| داو 26 -18,5147 وب‎ 1. Fr 
Ge fein. Fal) سا‎ 1933 |47 27 13,042 32 SE) Ge EEN EC E 
013 z 2 | — 3112197 24 ët ie 
Pen A keet 26/947. 24 . 0-- | 
Balla, on: 0 18 43 20 35 E oo SE - 49,6 Ee d 41,3 1 


46 14 [55 2| Se — 42884 57 153-54 


Wı3 55 56 35 051,4 54 p Ko ap uns 45,0 35-0 22—42 


| 
| 
| (am fein, Fad. dir 


Ti 

8 
o? 

& 
T 
Ei 
KEN E 
| Oo 
pe 
© 
m 
Zi 
ET 


10.14 2238 |23 131,866 58 40,0 
ei 2551 23 © P266] 59817 


E, 5 — 85845 |35 85915154 58 اوو‎ 1547 35 o 3,1 —42 
| 16 js AE “TWIS 16= 3 42 "at 48,0147. 22 ETT 
| (asi fein. Fad.) |— 850 |47 23 1214142. 37 1051 Ari. ED 47 22 40,5, —1,2 
i 0 Ch '26 6 |42 39 3317147. 20 34 E CES 25547 20 49 T-2,5|. ؤو‎ 
د‎ ker 2923 |42 3834/7147 21 3577] - —122,947 20 7,6) 42,5] ` 
| Jk mo D aC: 13 4055 |55 28 46,6/34 31 6 sec —2 1718184 29 O,4d-5,5] 41,0 
| (am fein. Fad.) 4435 |55 30 14,6 34 29 5312] — N — 449184 £9 4414-55] . 
: WI3 5412 |34 32 2718155 27 39/4] ` مهه خا‎ 8142,2)—43 
صا 1 .[ ,© ]127 23423376 5746 کش دد دو نوي‎ 9,4184 81 42,3|—43|. 1 
Jupiter: Wu 929 |66 59 13223, I 715 eus 3,8 op —1i 9/2/66 57 44,7|--2,8| 7 
| m 


ai decd — 28,866 57 4177| +2,8‏ 5820,4|23 66| 1241 اشنا 


III. Abtk, Be as Lo 20 


78 Beobachtungen: 


n — 8 e a e " " " ۲ 
tellt 


pird l 1.871964 


Reduct. 
auf den 
Meridian, 


Meridian 


Z2. D 


Baro- | Thermometer 


Mikroskope 
Limbus. A cp S 


Lage des 


meter. 


innen, | aufsen. 


> b o nl " " "i 
17 |Sonne- --- NR lo 1033 3 Je vele 394/64 713 EPA: 43? 53'54 m 56,5 í 
S.R.|— 3552 |45 33 30,444 26 3914 — 41,644 25 529-3 
S. R./W 1 4531 |44 29 9,4|45 31 8 — 32,544 2826,8|—1,9 
NB 4822 |43 58 6,4146 215,8 126,543 56 28,8|—2,0 | 
SHOE S سپ د‎ le araa Sr اه‎ xDD axcb-——óshar 1o حخنلو ماو‎ 
1810668 Wı3 20 7 |47 1935,9|42 49 37,0 555,80 7r7\ 445 0,047 1929,4,—1,2| 1 358 
(am fein. Fad.) |O 13 24 58 42 42 34,547 17 3355 "oT 855|47 16 ۴-۳-5 D 
— 28 3 |42 41 35,447 35,6 —1 36/447 16 53/7|T-2:5 1 
Pallas د‎ +... O 13:3915 |55 5538/3134 ا438:31335/62‎ zl 44/3|—2 16,6134. 2159/۲56 1 
(am fein. Fad.) — 4236 155 56 544 34 317,0 | — 34 ent 5,6 
W13 5245 |34 : 553,655 54 18,2 [^ 47684 5 0144 
: — 56 4 134 7152|55 52 55/7 —2 115 » 4 583|—4,4 
Jupiter. eos Ge W14 98 66 54: 6,5123 d 16,1 33582] Dél 444l—I 44 66 52 59,8|+2,8| 2 16,5 1 
— 1211 |66 53239123 417 — 21,966 52 44-8 d 
O 14 2045 |23 6285166 5339,91 — 22,366 5313,4,—18| H 
s —. 24 0 |23 543/766 54 27,3 —ı 87,66 53 13,1|—1,8 | 
Venus «eee O 0.158 |34 3453,2,55 2420,01336,50| 92] Säit 5,2155 24 82۱-۳۲٥6 122,5 
— 480 134 35349155 24 37,5 — 126,055 24 1-6 H 
W o 1238 |55 2425434. 35 5674 = En ee SE T 55 23 55,5) +96] 
Je. 15:7 |55 24 5914134 35.2318 | sole NM 
19 |Sonne. --- N.R.W 1 4029 |43 16 26,8146 43 53, 4 2365817 16,4 61,21 Tg [Soine N.B.W 1 400g | 16 S6846 E SAB SE Nul bi —1 dvo l3, I4 pee —22) 53988 
S.R.— 4318 |43 47 24,946 12 53,6 — 38,1|43 46 37,6|—2,1 il 
S n O 1 5243 |46 15 28,543 44 4613 — 33043 44 59-34 | 
KC 5520 |46 46 38,3143 13 34/2 22,2143 12 5-35 
£ Urfae iti Qg: DEE 67 51 22,822 842,2 22 839,71+7,8| 23,6 
56 -|79 46 550110 13 1 Kuer 33 519r 10,5 
feq. 83 Tel, 39 18 44/759 41 230 50 41 19,2]-- 1,7| 110,4 
88 Leonis -> e| وابد‎ 41 17,1,39 18 54/3/3364 | 50,5 39 18 48,6 -۳4/44 47:4 
61 Urfae maj...|— .-:-...- 70 3159,0|19 28 6 19.28 2,8|4-8,2| 20,5 
@ Virginis E Pr E 38 6 20,3 SH 58 4514; 1336,44. 50,4 : St 53 42,6| 4- 1,5 I I5,8 
y rupe e 34 52 8,8155 8 3,0 1336,40 [0,41 1 + 55 7596|40,7| 1 22,9 f 
16 Canum Ven, |— ....... 75 34 19,314, 25 43,3 114 2542,0|+48,8| 149 
[6m . 2.121484. 2.1 ٠٠٠٠۰.1۷ 0:23 10,289 86550 cxi] Re; 6 23 -7,6|—9,3 09,4 
57 Virginis cke ste. [16 22 SE 37 4416 336,40]° 49,6 73 37 37,8|—2,9|..8 06 
z dm يچ و32‎ 1 E a 56| ri 4554 "js | I 4564+93) DI 
Jupiter, en O 14 8 28 23 8151166 51 50,71336,38 Air 55. 66 50 42,3,—1,8. 2 17,2 
— 1133 |23 857,366 51 77 — 24,166 50 41,6|—1,8 L 
W14:20 16 |66 5059,2|23 9 15,4 -- 23,6166 50 28;8|4-2,8 
— 2829 |66 51445123 7 —1 10,8|66 50 26,9+2,8 


20 |a Urfae min....|W 8 2835 |54. 2' 5,6135 38. 16 338/73 mi 7 :41,5|d-1 49/5/35 59 47,5|H-6,1] _ 43,2 
(8733/13,70) |— At 45154. I 8,0135 59. 0/4 ا‎ + 590535, 59 467 +6,1 | 
JO 8 3511 |36 087,453. 59 28,4 — 46,2135 59 48,3) 45 | 

` 5 ي- 51:3 59 52,535 1— 


— 88 L5|36 17346553 58 19,21. 


£ Urfae maj. RENS AVI DERE EE 22 8 50,3 67 51 13,6 -— 22 8494 —69 245 
56 ...| پر‎ er 79.46 4310| . 2 10,13 I9,4|—8,6|. „10,9 
feq. 88 Leonis -| — -|50 41 22/3139, 18 53,4 ¢ ` go 41 14,5—0,5| 1134 [f 
88 Leonis»... EV CV. ee 89 18 53/7۱50 41 15:4,339107 |. 5,9] . 36,3 39 18 49,2/—3,2| ` 49,3 
61 Urfae mai, lune II 28 13/3/70 21 52,2 SS 19 2810,6—7,4| 231 
e Virginis | — ٠ : -|5158 450138 63353397 5,8) 36,3 91 5335,8|—02, 7 
Y R4 E -|55 7550134 5223, d 55 7457 Zog -1 40,2 
10 Canum ie, — 0014 25545175 34 92 a 114.25 527—811] 15,5 
6m..-12048 .--| — ....N.|89 37 اه‎ 0:22 55,2 SCH: 10225551493) o4] 
57 eme, Nm. 73 37 24,4116 22 59,2 ٤ 78 57 12,637 3 22,3 
7.gm. KEE e 1.514588 5449/8 1 5131-93) rt 


Collimationsfehler von April 20 his May 5 = ++ 1,3. 


mit dem Breile, e 


o : = ebe det Su BOOT ANT EE په‎ 
سا یه‎ EE — 


Ap ri Feat یه‎ 


1 Lage des Mikroskope Baro- | Thermometer | Red"ct. Meridian 
l'as Jeftirie. 1 auf den Refr. 
Kiss en Limbus. A. | B. meter. | innen. en Meridian. Z. D. T 
d ٢3 L | T 
20 دمص هق‎ Wigl a7 66° 49142 23°11 6,3 39/8 51 347 -— 7,3 66°47156/7 m 2/20, 
-= >. r2 I1 |66 4829,1|23 1 5019 | — 18,466 48 0,7|-+2,8 
014 19 56123 II 85,6166 48 32,2 -— 17,866 48 10,5|—1,8 
1 ; — ٠ 2832 ۱28 10 50,6:66 49 17,5 —1:6,4166.48. 7,1|—1,8 
Venus ادد‎ O 0 1034,35 3125554 2848,71340,41| 801 46/1j—127,1|54 27 14,5 +0,9! 122771 
| — . 19:47 |35 82 292154 53)1 — 3807|54 27 5838 
W o 2239 |54 27 48,9,35 32 ke — 23/5/54 27 15/24 
| — 126 0|54 2843,3|35 31 35,6 —1 17,4454. 27 16,4|-4-0,4. 
l 
21 |Sonne-:-- N.R.|W 1.4889 |42 35 23/8147 24 58,2 340546] &5| 466 - کب‎ 348142 33 38/0|—274| 54,7. 
SA az 6 37/4146 53 06 —o38,043 542/7|—2 
S. RIO 2030 |46 563917143 38319 |. i - 28,643 2 57,5|--- 3/6 
N.R.|— . (8 20 |47 27 49/6142. 32 21,1]: —1 20,3142 30 55,5!-4-3,7 
Signal». +... Oft «e —0*6 59,1190 7 16,6 9o 7 79—47 i 
>] Weft s go 7 I2/1|—0?6 40,5 | 96 656-7 
a Urfae min, 8.2843 |54 2 59135 58 5684028 7,51 40041 47,635 59 47,114+6,1| 43,6 
| G'aaëaeoi |— ^ 3111|54 1 6,4135 59 6 + 49/1/35 59 474| 6,1 | 
o 8.9459 |36 0888153 59314) ` — 408185 59 3841-45 | 
"EF: 83811436 1542153 58 148 —1 55/0135. 59 547|—4r5 
Jupiter. «+... +. Uu 839 |23 13 26,266 46 42,11339184| 8ه‎  35:8|— 58,366 45 39,7|—1,8| 2 20,1. 
LO — | 11 56 |23 14164166 46 3 — 16,2166 4541,2|—1,8 1 
W 14, 19 34 |66 45 هدام57‎ 14 8 i — 18,966 4528,2|--2,7 | 
— 2239 166 46 38/723 13 42,0 —' 59/9/66 4528,6,--2,7 | 
Venus esei WI 1521|54 022,035 59 59,4]339)84| در‎ 43,/0|—1 20,9|53. 59 50/4|--o;3| 6 
"AE s =! 1765153 5935,2136 046,2 — 35,5153 58 49,0) 40,3 
| O1 1 27 32 |36 0439/53 59 4 — 28/7/53 58 53,1|-- ro | 
i — 80 7186:0 45154 o 73h u bs 1 196/53 58 م58‎ ` 
————————————————————————————————————ÀM 
| دد‎ |Sonae*---N.R.O د‎ 5225laz 4750,5|42 1222,2]339/20] ` Sal 47,11—134/3l42. 10 41,5|--a,8l 539 
Uh" Rd 2.0557 5 14711645042 43241 — 389/742 42 39,8 6 
| "TN. ROW: 207438 |42 1416,0147 46 0,6 — 34,642 13 33,1|—2,5 
S: مو‎ 7 -6 |42 46 556147 13 24,0 —121,6142 45 24,21—2,a 
i— 


d 23 مس هنن لا‎ "za: 6: 4166 42 10,8/|23 18 13,2)338,91| 713| --42/2|—1 28,7,66 40 30,1|--5,7| 2 17,1 
41.0166 40 58,2|23 19 25,1 — 16,0/66 40 30,6|4-2,7 
| o 14 18 2223 19 1,5166 41 7,3 — 16,766 40 46,2|—1,8 
| — 1,23 19 |23 17 66 42 23,5 —130,8/,66 4047,01 —1,8| | 
| [Venus eene O 0-2333 |36 5632, -3 4217133883) 1o,0| 551|—1:39,8|58 -x55/5/-x12| x 167 
1 تې‎ - 27:56 ۱36 57 5:953 224,7 — 22,853 1546 +12 
W.0 8540|53 220,036 58 2/61 — 189153 151-717 | 
zm 39 46 |53 32777136 56 5373| = —1252|53 I 52,0|--o/1 


24|Sonne.--- NB a 039 41.35 E 48 254&5,8,339,78| 10,6 58,8|—1 18,341 33 35»4| —%6| -51,3 
Y. S. R|— 322 142 6155547 54 0,7 -1—128,6142 ` 539/9|—2,5|. 
S. RJO. 2 1125147 5646,542 5 — 24742 2546۳368 . 
N.R.l— . 14 7148 2757/9|41 32 18,0 —1I1,2|41 89 58,9 ٠3,9 
|: Sed! G5 Mennis .OE ------- 89 18 44,050 41 24/4} 50 4120,2|--1,7| 111,9 
88 Leonis»... اسا بب‎ a Cer | 150 41 17,6 39 18 52,01 | 39 18 47,244 4715 
[6r Urfae maj. سا‎ ٠ 170.32 ‚6,8119 27 59r1 19 27 56,4|--&2| | 20,5 
P AL eMe 38 6255/51 53 43:5 388,30 106| - 52,5 5I 53 39,0|d-I/5| 9,9 
: TONES Seck 2 ve ag De 44 23,٥43 15 4716 : 48 15 42,8 +35 54,6. 
"t rsch KOHN orent 175.34 244114 717 ! [14 25376|4-8,8| 14,9: 
wë Virginis zeen DH که‎ 8,2150 17 541613881221 1% 10,31 të 50 17 50/2, +1,8; 11617 
EE 22835173 37389| :  | 78 37 31,6|—3/0| 3 15,4! 
Om, -131281 sataker edes 57590 Y 2 44 La -217| 2 Lt 


TN — — m  —— e ~ TTT —. Ka ge ١ 


Beobachtungen 


go 
| 
| 
April ıgı6 | 
Tag l ne’ Lage des Mikroskope Baro- | Thermometer e Meridian geet, nib: | 
٢ Limbus, A. | B. meter. | innen. | aufsen. (Meridian, 4. D. 
o 
24 |Jupiter -- O 14U 6! 9 SED: - وو‎ NS eme 66° 38166 فا‎ 2143 
— . 1029 |23 21 33,366 38343 — 16,466 38 14,1|—1,8 
W14 1748 |66 38 34,3|33 21 49,8 — 15,966 38 64-۶7۶ 
— 22 7 |66 39356688 204718] —116,2/66 38-7-7 
25 Jupiter. - -...-- Wı4 527 les 37 1,3123 23 243 337134 8,6 43;,3|—1I er 66 35 31,7\-+2,7| 21551 
— 1I 4 |66 35 595123 31,8 —  Ó6/7|66 35 3217\+2,7 
O 14 1720 |23 2358,466 36 13,0 — 18,566 35 49,9|—1,8 
— 2118 |23 22 58,666 37 15,2 —1 14,9166 35 53,4, 1,8 
Venus («ees 0:03325 |37 5346/8۱52 631,0|337,25, 1078 56,8|—-113,852 5 8:314 11375 
— 36 2 |37 54366152 540,0 — 29852 5 1,9414 
W 04436 |52 5372۱37 54 4618| (22,952. 5 23, 
— 47 4 |52 612,637 54 96 (d— 59/052. 5 25 
26 |Sonne. ... N. R. |w 2 716 |40 56 16,1149 8594 337144 12,0] 58,1—I rar 40 54 35,8, —2,8 59,0 
S. R. 10 3 |41 27 18/848 3257/7 — 8613141 26 34/0,—2,6 
S. nl 2 19 I |48 354092141 24 27,3 — 396|41 23 53,0|+40 
N.Ri— 2146 |45 648,4140 53 2315 —122,540 51 55,0) F41 
Signal .......- OR ene —0°6 57,8|9o Z 14,8 go 7 6,3147 
Webs.. 90: 7 10,2|—0^6 39,4 Joo 6 54,8, +4 
feq. 83 Leonis.| — .150 41 17,6139 18 57,3] : 50 41 10,2|—0,5| 111,8 
88 Leonis - +»: - — (s 39 18 5315 50 41 12,0 39 18 E Er 48,2 
61 Urfae maj.) دت‎ 19 28 10,6170 1 755 97| 446 19 28 8,8|[—7,4| 20,8 
ß Virginis DEE etae e e 51 53 3974|38 636817 51 53 31,3۱ --0,21 114,9 
ب 7د‎ e| الس‎ t 43 15 52,246 44 20,0 e 43 1546,1|—2,2| 55,4 
16 Canum Ven, | س‎ ٨٠ 14 25 58,217 5 34 3 ` [14 2554,0|—8,1| 15,2 
è Virginis +». <. — een 50 17 50,9139 42 27,8 337451 8,4 432 50 17 41,9|—9,5| 212 6 
57 — e EE 73 37 28,5116 22 55,6 73 87 16,5! --3/7| 3 18,3 
gm e 13128 ep eM | 1 2 12,588 57 5215 I .210,0|—9,3 1,1 
| Jupiter. ee Wi4 4 o |66 35 3,4123 25 18,41337,42| + 715| 420-1 46,0166 38-62-1۳27 7 
j —  OAt |66 33 33,423 26 49,0 — 16,566 33 57|-27| | 
O14 17 3 |23 26 209 66 33 42,1 — 16,366 33 2638 
|— ©2249 |23 245 ee 85 15,5 (ow 124776166 33 ق211‎ 6 
Venus «4. O o3825 !38 22 و‎ 5t 38 7 337,51| 7 529-1 15/6157 36 39/9--1,5| 1 12,9 
— ^4t 8 |38 22 53,951 37 16,9 TN — 29,5|5t 86 42,0|--1,5| 
| W 04948 |51 37 11338 823 87 m — egn|st a6352—o2| ' 
— 9» 7 [5t 37 49,5 38 22 31,5 — 59,151 36 39r4|—o/3 
27 |Sonne N.R.|W 2 12 8-0 36 58.9149 23 19/1/337,48| 1173 5415|—1 21,240 35 29/2|—2,8 pn [ 
S.R.|— 1428 Lu 8 5,8148 52 12,1 — 35841. 7201|—27| | H 
S.R|O 223 9 |48 55 1٥4 5 108 — 127,448. 437,4) +40) ٢ 
N.R|— 2532 |49 26 15,4140 766 E —1 9/349 32418|--4/2| -- 
x Urfae min, ۰۰۱0 82915,5135 5820,4154 1.50,5/336,93, ق113‎ 480 FE 44/7 ده‎ 59 59,7,—4,5| 3 
(8U33'41, 38) f 3142 |35 59 18,154 06,6 = + 46,936 0 0,2|—4/5 
83534 |53 59 29,5136 8 — 441135 59 56-1 
: — 13814 |53 58 27,336 141,6 —146,4135 59 E سوه‎ EH 
27 Virginis... JOB ٠۰٠۰ 46 44 27,9143 15 40,3 43 1536,212-3,5 5634 
Io Canum Ven.|— ٠ 75 8428/0114 25 344 j 14 25 33,2)+8,8) 4 
3 Virginis OS د اغف اش‎ vê e o wi 39 42 15,5 50 17 47,9 336,50 7,0 558 ^ ; 50 17 46,2 +1,8 I 11,9 
57 —— cem cen 16 22 43,973 37 32,81336,40| ٧63 355 - 73 37 24/5|—8/0| 3 21,0 
ببال 2و .8و‎ ٠٠ 88 55 13,9| 1 06 I 4498,60 —9,3| r1 
| ٢ [Jupiters nen O14 4 7 |23 27 46,066 3223,9/33632| 63| 351|—1 i 66 30 47,0|—1,7| 2 17,1 
oe 23 28 59,4 dë 31 4 (op 160566 30 48,5|—1,7 
Wı4 1638 |66 31 6,5123 29 15,6 — 1714166 3038/0 |--2/7 


66 32 196 23 28 2,6 


—1 30/9/66 30 37,6 42,7 


Lage des 


" 
2U16'42 
^18 54 


2 


[Jupiter «ess e O 14 


— 


W 14.15 I1 | 
‚19:46 


Venus im oa] Wr o 


Oo 


م 


2 
2 


27 Virginis +» 
10 Canum Ven. 
|) Virginis 

5 — "d D 
7:87. - 13829! = 
Jupiter: +++» 


O r4 


«IN.RQO 2 
S. R.J— 
SR, 2 
N; Rj 
e Urfae min, ..|W 8 


(8 33'50,"0) 


E Sonne-+ 


8 
27 Virginis DER 


IO Canum te 
3 Virginis ٠ 


a "ils Ville min... 
(893 I 136,10) 


IH. Abth, 


— è 


mit dem Kreife, 


April und May 118 16 


Mikroskope Baro- 


A. | R meter. 


Hi th L 
40°17'28,0|49° 42'46,4|35,5,92 
40 48 46,8|49 TI 29,9 
2519149 14 7,9140 46 233 
27 19 |49 45 31,0|40 14 41,6 
3.12 |23 30 28/5/66 29 39,8|335,00 
7 49 |23 31 28/566 28 39,0 

66 2843,4123 31 38,0 

66 29 44,123 39 39,3 

45 18.150 41 44/039 18 344134466) 

47 55 |5O 40 52,8|39 19 25,6 

56 8139 19 512159 40 19,8 

59 339 19 140,50 40 56,6 


1840150 3 50,239 56 8۱334521 
21 35 |49 32 52,240 27 21,0 
29 2|40 8012,49 30 47 
3129 |39 59 0,6150 115,0 

43 15 511146 44 2074| _ 

|14 25 5714175 34 74) ٢ 

LAE 50 17 54/0,39. 42 22,6/334:43 
ER Vf: 87 28,716 22 545133440 

I 5 4,5188 54 59,6 

5166 27. 7,023 33 13/4|33435] 
2 66 26 5,0123 34 164] . 
1554 
19 55 


23 33 52,066 26 14,5 
23 32 53,1 66 27 ge? 


4 38 50,9139 21 50| 34 پا 

5 7149 5055/3490 915711 ; > 
d 10|40 II 56,5|49 48 18,8 
37 27 |39 40 47,9|50 19 7 
2818154 2146135 57 52,8. 33488 
3125154 05983135 59 8,2 
36.33 36 11678153 58 520) < 
39 #136 2 18,3|53 57 5071| - 

46 44 52,8143 1542/617 
: 23 o: 39484 


1 22 42,7173 37 ani 1 
‘|88 49 20,4| 1 019 


23 35 3313166 24 34/9 |394/84]-- 


23 36 26,1166 23 42,3 

66 23 41/3123 39,8 

66 24315123 49,0 

49 45 9,0490 15 I 14 
49 4412,0|40 16 Bi 

40 16 8,3|49 44 5 

40 15 26,549 5 


35 57 22754 2 48,81335,46 
35 5829,1|54 1415 
154 ٥35 59 5604 
153.58 52,9|36 - 1 16,1 


'Thermömeter 


inhen, Leben, Meridian. 


Reduet. Meridian 
auf den 


Z. D. 


o p 
10,7 3318 mei 495 40°1 16/353 CN 
— .16,8140 48 21,7| —2,8 

Gem Ké 40 45 39,641 

— 46,2140 13 49,148 
37/0 1120,6 66 28 15,0|—1,7 
— 15/2/66 28 20)0|—1,7 

— 17,766 2815, 7 
—125,6166 28 6,8] -2,7 
11,01 3537|—133;/5|5O0 40 1,3—0,4 
— 42,4 50 40 1,2 —O,5 

jd 112/50 40 3,114+1,7 

— 4pejo 4o 48 


77" 


11,6 "mE 137 39 55 ET 
22,9|40 26 51,5|-1-4,2 
239 40 29 p^ p 
5,2139 57 47,6 
. |43, 15 45:4] 
14 25 55,0 11 
59. 17 47-5 
73.37 AZi1|-- 37 
I 5 3,5983 
1 12,8166 25 44,0|3-2,7 
12,5 66 25 18-7 
T 159 66 25 52,1 —1,7 


—— 


je 


9,0! d 


5 39,6 


712 398 


107 52,3) —1 43/9۱39 36 287-43 


— 4712140 -8 7-3 

— 838,7|40 1I 10,2j—-2,9 

—124/7|39 39 16,3|—3,1 

4315| +2 10,8135 59 59,9|- 6,1 

+ 56,9136 o 1,4|--6,1 

—ı 3,6136 o.8,8|—45 

—2:2,2136 0119145 

43 15 40,0/43,5 

14 25 34,91 +8,8 

50 17 47,5|d- 1,8 

78 37 24,2|—3/0 

I I0 39,7|—9,3 

989/5|—1 7,7166 23 23,1|—1,7 

mm 15,2 66 23 22,9|—1,7 

=: 14,8,66 23 16,0|4-2,7 

—I: 7,0166 23 14,2 Kë: 

—1 18,7 

41,3|—0;7 43 20/7149 — 
40,4|4-2,0 43 157149 سه 

= 57,949 43 89,6 +20 


37,9 


47,9 


42,6 E 5719185 59 1—45 
ke 52935 59 158 —4)5 
—. 451135 59 A 
Lä 8/2135 59.84 ! 


831 


49 4340,3.—o,7] t ٧ 


42,68 


82 Beobachtungen 


RE 


| Tag Gefirme. en des Mikroskope Baro- |. Thermometer ns Meridian ele, 
Faaker. A. | B. meter. | innen. Lesben Meridian. Z. D. Í 


‚| Mé "m 


n "n 7 SE 
2 Bonne, <» N. B. W 2U29'37 39? 5! 677 50955! 5% 337171 84 43,1 A 39° gisi 32 48,3 


S. R.|—. ‚3248 |30 35 39,050 77 — 425139 34 50,7 | 
S; 11.10 2 4217 |50 27 24/9139 43,9 i — :34/8|39 32 4744 
N.RJ— 4525 150 58 5,5139 2 1 -—1I 40,1139. 0 18,7|4-4,5 
" Urfae min: ¢ O 8 27 5615,35 بک‎ 50,4 54° 21915 38798| Aë 98 2 32186 O 17155 438 
(8 او یی‎ E ` 8246535 59 45,354 717 + 37,636 183445 
W8 87 5 |53 59848,4136 120,8 | —r 3,436 26,1 
— 8942-153 57 48,626 2 19,6 7 اوحت‎ 4336 0112461 
| o, Om, 13U3o! ددد سوه‎ 1 10 50,388 49128 - : "At 10 487-3 2 
Jupiter- re... Wig 1 5-|66 20| 8,2123 40 881338712 . 44] 32,1) —I - 40/8. 66- 18 18,9|--2,7| 2 17,3 
kr 412-166 19 10,1j23 41 1 — :43/7,66 18 17,8) +27 
‚10:1416 7 |23 40.55,7|66 19 15,3 — 42,4 66. 18 27,4|—1,7 
— 1916 |23 39 547166 20 14,8 —1 39,5 66 18 33 
Venus sec I 522 WI II 16,048.48 55,21339,80 7,6) 42,8|—1 142,48. 47 4 Läit 7,7 
— 8 7 |4t 12 6,8148 48 47 — 27,5148 47 315-5 
W 116 o 118 48 r, 341 12 145| . — 1877,48 47 34/7 | —09 
— . 1844 |48 48 43,9 41 ٤1 — 58,848 47 37,11—0/9 
3 |Sonne- ... N.R. W 2 3424 |38 4655,9|51. 13 17,5 338,66| 4 46,5 —130,9|38 45 19,2|—3,3| 46 
S. R. =—. 3639 ۱39,18 2,6150 42 11,1 „|, 416139 17 1421—32] ` 
S. R.|O 24628 |50 45 1,0139. 15 7,5 لا‎ 414139 14218|--45| ^' 
N.R.|— ه483‎ |5t 16 11,7138 43 57,5 | —121,9]38 42310 F6 
7m...oUtT5 ».|Wefli) unter ät 3222,5 58 27 47,7 58 27 4216| 0,0, 136,58 
8:9--0 20 Tt 3 dem |27 47 17,4162 12 52,21337,12| _ Det 40,0 62 12 47,4, —0,9| 152,3 
7-420: 32 — J Pole.|22 29 32,1167 30 38,4 nem d 3033,2 —1,9 222,5! 
39 Virginis daki or. tt 44 74612145 52 27,3 . M4,7395|—20| 57161 
3 س | ل‎ ۵ eno |50 17 56,4|39 42 20,0 ^ 50 17 48,21—0,5 I II,4| 
8" ...oU54/....| — | unter 29 43 22,7160 16 50,9 60 16 44,1|—9,5| 143,7 
8 ۰.1 eo cÉ TM 3 36 28 22,0153: 21 45,6 N 53 21 41,8 +11 119,7 
و و8۰‎ ro% | — 5$ dem [36 36 51٥53 23 18/2, 33698 7,0| 401 53 23 13,6|-- 1| 1 19,8 
نن کا‎ | -—]45 1252244 47 14/4| 44 4716,6 F31. ` 58,9 
8 ٠۰ E: F2 ba س‎ Pole. = 21 32,5168 38 38,6 > : SS 68 38 33,11—2,1 2 30,7 
e. Böotis- ur ofl TER. Es 19 38,653 40 28,4. à 36 I9 34/8|—3,9 4316 
nt او لاج‎ — unt.Pol|47 2441,942 35 213| - 42 3519,7|--37| 546 
Jupiters- „ui... W14.082 |66 1746,9/2a 42 29,01336,80| 6,5] 38,8)—142,8166 15 572-٢ 77 2 14,6 
| | 12884 |66 16.492,23 43 27,0 — 46,2166 15 549; +27 
O 14 1553 |23 43 154166 16 54,6 — 45766 16 8/9|—57 
: — 1852 |23 42 18/4/66 17 49/6 | PT 499 66 16 4,5|—1,7 
Signal BECH Scent oon 0,0 9o 7 I 6,4 ` 9o 7 8,2 47 
oje xq WOR 9o 710,4|—977 41,6 | ` هو‎ 65601447 | 
spi ‘|Wefunt. P. |47 2442442 35 200|a32/60| ` zéi اوه‎ |42 35 1913| +87] 547] 
Io |Venus. near: W 1 4128 |45 1032,1144 4946141331170. 5,7] 42:5.—1302|45 8 51,7|—18 و‎ 
1 — 44 6 |45 938,944 4 = 39,145 852,7|—1,8 | 
O 15323 |44:50 516,45 9 251 — 28,445 848,3) +371 | 
— 56 2.44 50 4,645. 10 8,0 | =1 14,9445 8468-81 
1 I 
11 |Sonne-:-* N. R.Q 3O12 l52 56 40,2 37 3 92 64 45,2|—1 17,2137 2 79 +5,0! 43,2 
| S. R.— 937 |53 29 2536 45 — 17736 3o22,9|--51| - T 
| S. R.W 3 1546 |36 33 4012|63 26 33:9 — 16,036 33 17,28 | 
Er 2 AE te br 19 0 |37 6244|52 53510 cr 9517 5 72-97 
H 12 Dootis* سک‎ Weft... 2 29 46,6187 30 20,3 229 «e —9,2 2,6. 
اسا لب٨ ولاو ون .سو‎ unt. |a1 4621,8/58 3468۱3317581 ; 6,8 هه ,42 13 58 ^ 7و‎ I 34,2 
127,9, 


ee d 2 32 e| — S Pol. 133 35 16,5156 24 540 56 E Loi 


—— von Mey 12.bis May 25 = — 0/8. 


Yi 
— 


mit dem Kreife. 


26 18 |48 41 5,4|41 19 3 


W 2 3439|41 19 8,0148 41 10,0 


‘37 13 0 19 51,3148. 40 25,8 


2 Tag he, EL bag des Mikroskope Baro- | Thermometer و‎ - Meridian Com ne 
Limbus. Se 1 | B. meter, | innen, | sen. Meridian, | Z. D. f 
1 تو نا اوو‎ We unter 32°58 57° 81548 57° TA Joe 14364 ! 
| 8:92 53* = p 47 34 1,442. 26 11,6] > d 42 26 5r2|+3,7 5365 
8.92 .وې‎ Pole. 39 16 48,0 50 43 19,8 LF o o Jon 43 15/99, - 17; 1 11,519 
5 Serpentis.. — ^ 1:152 13 4443137. 46 34/7 33158) _ Aë 390 52 1334/0777 1 15:71 
"ls Herculis... Lo TE 44 855178. 15 30,91 : ` 11 44£32,3.. —8,5| 12,2 
49 Librae lz ١7٥ 39 19,219 21. 77 70 39 2 +38 245,58 
r Coronae ud] — ee 17 44 59,472 15 43| Sa |17 44 576 7/6 18,8 
18 Scorpii: ‘| — ٠۰162 33 38,827 26 ا3671331/58‎ | 86 n (62-83 311۲-۳-2 ا‎ 152661 
Mond: د‎ NL RW: 1652413 76.45 40,6|13 1442,8/331,58| 5,41 392 په‎ 45 26,8 F40 41 
SP S. Ri— | 2745|77 17 282112 42 56,0 + rä 17 3344470) 
S. 110116 37 48 |12 44 3/8/77 16 9,2|- "Fil A977 T4 548-5577 
N.R.|— | 41 32 13 1449/77/76 45 33,5 —2 34677 4255834 || 
13 |Sonne---- 8.8.10 ادو ډا نو 33 51/0136 26 53| 1421 و‎ ` Sal 571511 11,536 82. Pn 41,48 
NBA 17 10 |53 59 2677136 o4o,7| 7 سات‎ 218136 !o152 4-52 : 
N.R.|W. 3 2434 |36 337/253 777 — 270136 3 3:5 —39 
S. R.|— ' 3956 |36 38 19,5 188 21565] |—3 113/36 35 NT | Ww 
15|Sonne:.--S.R.|W. 3 2034 |36 7510153 5223/4 | 87: 476 —1 47:236 : (5 5616—39 481 
ck: N.R.— Ss 33 |35 34 56,8|54 25 16,8 "rs — 40,0135 34 10,0 —4jo ] 
N. R.O | 3 32 18 |54 28 15/8/35 31 56,5]. ~: 30,035 81 26/4; hee 
S. eg ‚85 12 |53 55 30,6136 4 : oT a ېم‎ St 52 : 
a EA min.:.-O : 8 2654135 572715154 242,7 386,47 100| - 49/8 +12 3١9۱35 59 54/3 —^5|' 42,3] 
— 2945|35 58392154 130,0 i FI 241۱35 59 58,7 7745] 1 
W 8.3627 |58 59 7,236 1 114 —L13/7135/ 59 43r4 7 
— . 40 8|53 57 42,4136. 226,3 2895135594275 +61) | لگ‎ 
|| 17 lem, Ugat: eit unt; s 67 30 38,1l20 29 717 ee ` 67 80 28,0 +2,9| 2 19,5 8 
33 Virginis - ue eI . 1-45 52 27,5144 7434| ` ee „144. 7 38,0 +3,3] 5648 
EE ERDE IE “|39. 42 18/0/50. 17 45,91385,26| 914 4713| ` 50 17 440 Fr T 1 
ym تی اښ‎ o unt. |60 16 572۱29 43 24,3 =. 60 16 46,5۱ 1/6 1 41,51 
B. ios I 5:64 "153 21 58,3136 28 20,5 53 21 40:9۱ ۳-011 1 18,2] 
WK: Io:--.|— e 53.23 22,736 36 55,5| - 53.23 13,6|--671| 1-183 1 
8۰972 T 21 0| aem tF 47 298145 12 4611 144 47219—19, 5781 
7:8:-*1 382---|— تټ‎ ^  |68 3889/0|21 21 43,6 68 38 27,71 +30 228,08 
7:8: LS Zut . 42 35 8910147 24 86,4 335/36 86 46,0 142 353U3,.—24| 53,61 
7.8۰۰۰ 1 ° — 79 Pole. 052542128 57 26171 JE 96 3 2 47,4۱ 17 777 
GEES 2 e | Be 6t 4145408 e: Eo 61.41 36,4i1-1,9| 1 47,9 # 
t Bootis سا‎ er a EEE 87 30 34, 29258 "7 29 25,2 +93. "2,61 d 
7m. lag! Ka unter |58 13 55/2131 4 81335,32 8,2 4513 58 13 45/2 +12 134,18 
7.8:: $327. E 56 24 5717|33 3521, E i 56 24 48,4 709,8| 127,88 
7:8::: 2 35 ال‎ p dem |57 8580132 51 21,4 57 84831103 
8.9.2 8854 42 2622,847 33 55,3 ah Wa 26 13,81—2,4| 53,41 
B.9.::2 BO em J. Pole. |50 43 29,639 16-46,6335:32| 86 44,9 199,43 21,5 —0,4| 1 11,4 
5 Serpentis | ٠ 37 46 33,9152 13 36/5 52 13 31/3 1۳4 I 15/4] 
ا —— وق‎ 49 4537|40 55 16,4 49-55 11,4|- 4,1 507 
x Herculig.....|— T I!--.|78 15504111 44 we Dä 0 E1 44 12,2 +90] 12,2 
49 Librae.....\_ enee 119 20 56,8170 3913,8/335,34| 8,01. 43/7 70.89 8,5 —2r5| 245,518 
7 Coronae»....| eee. -|7215 23,4117: 44 38,2 E" 17 4437,44 ۲٣4 8 
18 Scorpii: سا‎ eT. 27 26 35,8۱62 33 3613 62.33 30,3 —I,0| 152,4 
Sigual esere تا‎ Sr. 21096 57,6190 7 156 90 7 6,6, —4/7 
5 (Net 9o 7 11,4 6 4 90 6 56047 
19 ٧۷ 008 57 40:2 23 31 |48 40 16,4141 I9 51,9 336,46]. 13,7 دو‎ 25/2/41 1822,6/4-4,0| 48,7 | 


+40 
2/7 
E 


— 31,8|41.18 28,2 
ke 240|41 1835/0 
I Se? I 32,2 


84 


Mikroskope Baro- | Thermometer »Meridian 
Geflirne. : auf den | Corr, 
Limbus, A. | B. meter. | innen. k außen. IMeridian; | = D. 
" " | " L "| " "mia 
20 |Sonne- -- - N.R.|W. 339/39 |34?29'53,6|55739'19,0/336,55 146) 746|—2! 94 3402713719 —43| = 882 
S. Rj— 43 2 |35 0149154 59 58,2 —. 45/734 59 22,7|—42 
5.1.0 3 5241|55 2491134 3 22,4 — 409/34 56.35,8| äu 
N. 80 — 56 2155 121434 26 596l .- iani ar kä 018194 2453/3|4-5:5 
« Urfae min....|O 8 26 55 |35 57 3719154 234733639]: Séi , 78o|+2 56,4136 ° 28o —=45|: 486 
ke 8o 2135 58505154 1204 r 42,336 27445 
».|W 8 38 58 |53 58 64136 2 7 —1457|36 76٨56 
ec] 4187,53 57 4836 83 2 49,1 |36 6-62 
gm 1U gl... wet) 136 38 1700/53 21 51,6 53 2I 47,3 H- 1 115,3 
8:4: I 10.۰٠٠ — lunter|36 36 48,7153 23 297|336,43| ;16,6| - 66,0 53 23 16,0 +11 1 4 
8۰9... 1 21---| — 45 pe 44 47 2011 ` 44 47 16,6 4-333] 556 
78:-1382--.| — 21 21 27,6|68 38 4518 68 38 38,9.—2,1| 222,4 
7.8 150...| — 47 2442,6|42 3523,5 42 35 20:3 71 515 
7:8 I ŞI: «<l — $ dem 128.57 144161 25611. I Dt 2509,9|—0/6|- 1 41,0| 
8: 2 5:|— 28 18 24,461 41 448|336/40| 17,0| »م0‎ 61 41 40,2,|—0/8| 1 4817 
ون7‎ 229...) — 31 4616,258 13 51,8 58 134718) Gool 3 
7.8 2 Aë cl اد 8:522 .57 85717 .5113/3157 32 بد‎ 1 6۱ 
8۰9۰۰۰2 53--.| — | Pole. |47 33 59,542 26134133638 16,6 64,5 42 26 70|--37| 4 
902 5977] ته‎ J 39 16 45,7150 43 20,1 50 43 17,2 +17 1 8,7| 
5 Serpentis: wel پو‎ e 52 1345,0|37. 46 32,8 52-13 36,1,—0j1| I 12,6| 
x Herculis. -. -. ووو چا‎ II 4434/373 15 29,8 11 er شو‎ 11,8, 
49 Librae ٠٠۰ له‎ m 70 39 23,9119 20 56,01336,34) 15,3] 61,0 79 39 Re +#3,3| 239,8: 
r Coronae..:.. TRE 17 44 56/7172 15 42 17 44 56,3,—7,6| 18,1 
18 Scorpii- <- f — ٢ ٢ 62 3342,7|27 26 5 62 33 35,3|4-2,0| 6 
| [Uranus- e WW V16 2356|76 33 20,713 27 O/61336,20| r5/o| 59/7|—1 16,8/76 31 53,2143,9| 3 5274| 
— . 27 29 |76 3233/713 4711 — 25,8176 315715 Hed 
|O 16 37 27 |13 27 25/5/76 32 4313| -— 277 zg ‚32 11,2,—3,3 
— 4048|13 26 36,2|76 3333/2 11 16,376 32 1212| — 373 
Venus ee 0 2 3I 5|49.520,5|40 906 15i E — 31,140 5412,7,--41| 8 
: AN ` 2 39 7140 54 515149 5243| ٠-٠ — 22,840 54 29,8) 2,8 
— 4149 |40 55 36,949 4358 pur Bora. rip t Bede د‎ | ro. 40. 54 22,1|—2,8 
21 Sonne... N.R, W 3 44 0 |84 17 32/6|55 42 42,0 336130 154|- 7213 —ı ea ساسا‎ 387184 15 266-71 15 26,6. 431. 377 
. S.Rj— 4659 |34 47 5713|55 12205 — 4 6,534 47 2,1|—4,2 
S. BO 3 5631 |55 15 125/34 44 5715 — 3845| 34 44 140|45,5 
| N. :َ 59 49 [55 45 4 4406 — 54984 12 244i H56] - 
Signal een lt «oer -- ۰ 6 59,5: 90 7 13,7 9o 7 6,6 Eie 
Welt. ue 90 7 12,2—0°6 42,4 9o 657,3|447 
5 Serpentis... Of os... 37 46 32,1 |52 13 3710 o 13/7 8 52 I13324|- U4| 1147 
x 116۳8. سا‎ ٠٠ 78 15 499 II 44.203 II 44 20,0|49,0| 12,0 
49 Librae .....|— ennen |i 19 20 47,670 39.21,41336,40| 13,0] 50,8 Jee 39 16,9/—2,5| 2 43,4 
v Coronae ees ern 72 1520,0:17 44 38,4 : pA 44 39:2 -8,4 65 
18 Seorpii....|— onsen 27 26.351362 33 35,9 62 3330,3l—1,0| 06 
Uranus. ردد‎ O 16 2343 |13 27 0,376 33 10,11336,37| 12,91 51,7|—1 17,3|76 31 47,6|—33| 65 
— 2718|13 27 44,7|76 32 26,9 — 258176 31 55/3|—93/3 
W i16 37 0|76 32 13,4113 28 8,7 — 24,9|76 81 375 9 
— 4057 Eë 83 1,7113 27 22,8 —1 13,4|76 31 363-9 
Venus ٠٠٠٠٠٠۰٠۲۳ د‎ 3426140 3133/7149 2843/71336/37| 16,6 Sal. 547149 80 39,31—2,9| 4719, 
— 8645 |40 31 0,149 29 18,9 — 19,240 30 31/4|—2,9 
JO 2 43 2 |49 29 28,9|40 30 4213 — 13,9140 53022,8i4+42 
45 13 49 29 1,0 40 31 11,2 ۴ 0 43,1 40 50 22,0 +42 g 
22 Sonne N.R|O 3 4948155 5826634 1 46,21336,36| 1717! 79,|—1101134, 0 28,7! +5,6 373 
S. R.|— . 52 3|55 57 227 34 7 — 28/6/34 32 144-55 
S. R.|W 3 5923 34 3528455 24 44/2 — 21,934.35 O/|—43 
N.R.|— —t 2,1134 318,0 —4r4 


Beobachtungen 


‚4.143 |34 T 55 4718 


E Reduct. 


mit dem Kreife. 


Tag Geftirne, Lage des Mikroskope Baro- 
Limbus. A. | B. meter., 
: ; n " E 
22.15 Serpentis -- - -|Weft------ 52?13'43,6137?46'33,8|336,23 
x Herculis. -... e ٠٠٠٠٠٤٥٢ 44395178 15347 
49 Librae ..... SE 70 38925,2119 20 54,0 336231 
v Coronae ..... | سلون کت‎ 17-44 53,072 15 8,7 
18 Scorpii. seee] — eette ۱02 33 38,027 26 36,7 
DUranng, saa WW V 16023137 76 32.50,8|13 27 32,8|336,20 
— 27 076 31591113 28 24,7 
0.16 3648 |13 28 8,5|76 32 1,1 
— 4022|13 27 19,9/76 32 49,9 
Venus +... -|O 2.3829 149 52 5,4140 8 4/31336,47 
— 412349 52548|40 8 
W 247 43 |40 718,949 52 5555 
CT age. 4o 8 34149 5210/9 oca | 
23 anne. N.R.|W. 3 5137 [53.53 59/6156. 6 16,6193644 "NRW 3 5137 [33.58 59656 6 4 
S. R.|— .. 5485 |34 2422,0,55 35 51,0 
S. BIO 4 456155 38 44/434 21 27,8 
N. Ecos : 748|56 9247\33 50 46,9 
5 Serpentis- +- Of ....... 27 46 29,352 13 39/6,337,04 
y Herculis.» «e «|= ....... 78 15453111 44 14,9 
49 Librae lae ....... 19 20 48,1|70 39 18,91337,14 
7 Coronae. NER. E TNT 72 15 19,3!17 4441,3 
18 ERNEUT m 27 26231,6162 23 42,2 
Uranus, ee 0.16 23 22 |13 27 39,676 32 30,6/337,20 


اف وس رد غا 


za: 


— 


26 47 13:28 28,0|76 31 40,0 
W 16 36 51 |76 31 38/9113 65 
40 22 |76 32 27,9113 27 53,1 
IW 243 4|39 45 81150 15 956 
45 5I |39 44 15,8|50 15 55,8 i 
JO 2 53 8150-16 104139 43 59,4 
5559 |50 15 23,039 44 48,1 


Sonne. 


«N.R:|O 3 5549 |56 20309,0133 39 39151337188 
=: 18 سا‎ 58.47 |55 50 59134 10 3 

X3 4 848 34 1259955 47 15,0| 
N. Rel 14483 4217/7 |56 17 55,0] 15 


| 


: wW 2 7 z = MS s6 en. 338,78 
d A 
O..2 5788150 39 3 "As 


— 3 ٧18154 38 21/8139 21 49,6| 


S.N.|O. 3 5956|55 5949/0|34 028,0 33876 
N.B.|— 4-240 156.31.43,4[33- 27.30,8|-- — 
CH 7 W 4.1255 33 30 56 29 53,8]. 


3581,34 3 43155 57 9 


7۰8. 10504. ..|Of unter 42 35 35,947 24 37121. 

7-8--- 1 CTS سب‎ 61 3 1,8 28 57 16,6 33544 

B. Fe D. OAM NC 61 4I 149,2128 18 28,3] - 
dmm cke" Aen 1 13 50431 46 20,51. 

178۰۰۰2 32... 56 25 31133 385 4 

7 51 2,2132 9 57 سا 85 7:8:::2 

8:752 53 22°) pole: 42:26 2278147 338 338,47 

8۰9:2 59 el 50 43 30,8139 16 49,3 

5 Mese 4 aA Welt: er 52 13 46,5|37 5 

x, Herculis.» * *- SS Br 


111. Abth, 


‘|11 44 35,7178 15 29,5 


innen, | außen. 


I 0 


Reduct. 
auf den 
Leger 


. Meridian 
u D 


"Thermometer 


o 


1713 
16,6 


Wi 


o 
63,8 —OjI 


62,4 


52^13/34,9 
II 44 27,9|—9,5 
70 39156/4-3,3 
117 44520 —7,6 
" 162 33 30/7 |d- 2,0 
—1/15,8:76 31 23,2| +3,9 
— 27,0/76 31 20,2|2-3,9 
— 24876 3131,5|—3,3 
پا‎ 15,876 31 29,7,—3,3 
75,6j—1 9:2140 .6.50,3|--4,3 

— 20,740. 649,8 |43 

— 138140 6 58,41—3,0 

AME LR d ues o 6591 E SE. P. 


HER 76,4 T2 107133 51 46,8.—4,4| .: ama 5I m 


16,5| 618, 


17,6! 


4 E 542; 34 23 21,3|—4,3 
e 4615,34 20 35,2: +5,6 
=I 53/4/33 48 477| +57 
62,9 52 13 35,2|4+ 1,4 
IT 44 4/8 06 
70 39 15:4|—2,5 
17 44 41;0|4-8;4. 
62 23 35,3|—1,0 


61,9 | 
612 ٣-5 16,976 31- 8,6 ir 


17,3 
S 


— 27,376 31- 871-313 

— 12713176 31- 1,0|4+3,9 
jet 18,8176 30 58,6 +3,9 
-72,7|—1 13,8|39 43 46,5|—3,1 
— .24/5|39 43 45,5 —3;1 
سه‎ 20,5|39 43 340 +43 
—1 Deag 43 34,6 +43 


33 37 29,6 +5,7| 
— 50,634 9 9,56 
= 44/34 12 7,8 ——44 
—154,2/33 40 17,2|—4,5 
am 74 118/0 |39 20 55,11,—3,1 


* 


74,8|—2 5/2 


| 23,13920 56,6| درک‎ 
| 378639 20 43,6 444 
— -58,8 39 20 45,1 T44 


—2- 25,7133 50 168/56 
— 53/6133 2630,1|d-5/7| 
° | 14671133 29 265-465 
—147,534 116,2 —4,4 
42 35 29,4) —2,4 
- 161° -2 52,6|-I-1,7 
61 41 40,5|-]- 1,9 
13 49,0] - 1,2 
24 54,9] 0,8 
"853,84 to 
26 15,5|——2,4]- 
43 25:3! —014 
13 38,6 1 
II 44 33/1|—9,5 


.198 "76,2 


19,0]: 640 


17,6 62,2 


سے 
سے 


56 Beobachtungen 


lira Genie: u. des Mikroskope Baro- | Thermometer Ae. ` Meridian Goit: 
Limbus. A. | B. meter. | innen. pingen Meridian. res 

| " " ix o o " " 
25|49 Librae ».... A nerd 70?3 ed reet 338,47) 17,0| 60,2 E ET 2/411 
پا اف‎ 7-15 MS erre 17 44 54772 15 1 17 4459,8,—7,6| 03 
18 Scorpii--...| — ++... „62 33401127 39,5 „162 33 30,3|—2,0| 149,5 
Uranus... W 16022158 76 3146,9113 2836,31338,45| 16,6 58,8—1'17,2176 30 18,1|--3/9| 3 53,9 
— 2688 |76 30548|13 29 28,1 — 24,8 76 30 18,5|2-3/9| | 

O 16 3621/13 29 16,376 53,2 — 26,076 30 22,4|—3;3 

— ` 8956 |13 282676 43,7 —1 17,876 30 21,0—3,3 


Bey der Umwendung wurde das Objectiv- Glals angefiolsen, weshalb ich die Veränderung des Colli- 
mationsfehlers hier annehme. 


NEUE Vs E Area, O 2 5243|51 035,638 = 314[335,85|] 190) 73/8|—1 131138 58 14,8|--5| 449 
var 55 38 51 I 2712 EE 58 41,6 — 22,3138 58 149|-I-445 
W 3 225/38 5853851 1201| — 17,3138 58 29,62 
— 514 [38 59 SC dë o 36,0 —ı 1838 58 29,01—3,2 


26 Sonne.... N.R./W 4 354133 21 3,6156 39 13,01338,84| 19,7| 76,9|—2 8۱33 18 E 86,6 

S. R.|— 644|33 5138,6/56 836,5 — 52,833 50 38,3 —4r4 

S.R.|O 4 1657 56 11323,6133 48 353 — 465133 47 4414 d- 5/7 

N.R|— 1942,56 4212,933 17 57,3 —152/7]33 14 سب‎ +58 

Signal ووو‎ OR... MET, °6 56,4 9o : 13,3 : 90 7 4/)8—47 

Web, 90 2116, 1,396 46,1 90. 7 111-447 
5 Serpentis .. «OR ....... a7 46 343| 52 13 32,11338,50| 18,3] 61,8 77152 1328,9|-- 1,4] 113,4 
x Herculis----*|— esses.. 78 15 S28 TI 44 6,8 II 44 7,9|2-9,o 11,9. 
49 Librae -=.> a... C 19 20 58,5170 39 95 70 39 5/5|—2/5| 2 40,9. 
r Coronae > bkn os cui 72:15 3,617 4431517 17 44 381-847 18,3 
18 وص ه596‎ 27 26 4171۱62 3333,9'338,51| 17,0) 59,5 62 33 26,0 dE: 496. 
Uranus... ++: O 16 23 6|13 2851,5/76 31 15,7:338,53| 16,9| 59,9,—1I 11,4176 30 o9 3537, 

—  . 2616 13 2937376 09 — 26176 30 6-63 

.[W 16 36 14 76 3037,8|13 29 42,8 — 26876 30 0,7439 

— ` 8924 76 341217۱13 29 08 St 11,7|76 29 59,0; +3,9 
Venus ووو‎ HIW 2 5735 38 37 53,651 22 17,41338,40| 18,8! 71,6,—1 12,5,38 36 35,6 -3,31 445 

— 8 029 38 36 575۱51 23 13,6 — 22/0136 36 30,0|—3,3 

0-3 71715۶ 2339,2:38 3631/6 — 17,938 36. 8,3 : 

— ' 10 out 22558|38 37 16,3 —1 13/1138 36 9,2 : 


O 4 754156 522533 7742 
‚= وبی وه‎ Ee 21 51,233 38 21,2 
W 421 4/83 4123,4|56 18 48,2 


19,6 745 —2 6,1133 5347; +5,3 36,5 
— -51,9133 37 231۱۳571 4, 


— 48/4/33 40 29,2. Sei 


27 |Sonne N.R. 
S:R 
: S. R 
1.1 23 37 33 10 354156 6 ‘ —149,8|33 8 39,9, —4/6 
Signal ern d Wehe امن‎ igo 7 16,3 EC اقا‎ | e ; 1 9o 7 SL +47! 
OR E —0?6:54,4|90 7 100} 5 o Z 2,2|,—4,7 $ 
Wues O a 838151 As 42,738 1428,7 338,91 17,6| 61,6 0,038 14 23,04+4,7| 449 
` me wW 3 17 35 188.17 7,3|51.43 43 - BN —2 11/4/38 14 50,1|—3,4 


T EXER حا‎ oN 
28 |Sonne--.. N.R.|W 4 1132|33 117,356 58 567۱38891 18,2 65/9|—2 19;8|32 58 59,5,—4/6| 37,0 


S. R.— . 144033 3132856 3 1 56/0/33 30 29,8.—4/5 

S: R.|O. 4 25 3156 3140,0|33 28 32,2] -- 4783|83 27 38:8 +5,7 

N.R.|— 2743157 2 WEE 57 49,8 © :: لسا‎ 7۱32 55506|4-5,8 
E Herculis XA ا‎ eH IT 44345178 45 29,7) ٠ fré, 11:44 32485 12,2 
.|49 Librae .....| — “|70 39 23,3|19 20 55,7,338/84 145| -:48,6 "o 39 13:8|--3,3| 245,2 
e Coronae... . ٢٢ 17 44 56,372 15 4 : "JI 44 56/5 7,6 18,7 
18 سب ه8‎ E |62 33 38,227 36,4 ٥٥٥ 33369۱2, t 52,3; 
JUranus. e W 16 22 19 |76 30 36,2|13 29 43,2|338,80 ai 48/1 —118,8/76 29 7,7|--3,9| 02 

48.439 29 2517176 —- ` 3042,31 2943,3113 76| 2559 سب 

O 16 35 43113 3030,8176 29 38,5| ` — 25,376 29 8;5|—3/3 

u | 892313 29 391176 8517 ; و‎ 18,1|76 29 783 
30 Scorpii If Og .....-1 9 651380 53 ds i 338,77 13,31 4713 80 53 E بي‎ 5 51,2 
A 1 1 


Collimationsfehler von May 25 bis Juny 16 = — 22., 


mit dem Kreife. 57 


Tagli P : KA des ikrosk Baro- | Thermometer NS ' Meridian ton] le ^ 
Limbus. 1 d meter. | inhen, [ques Meridian, 2 D 
GEF" RER BE WE eege کد هبر‎ ZA OMNE 
" " Wi "m "n 
28|z Urfae min....]O 1701317 36° 1'56,4153958/32,5 La 10 35° 59/310 —45| 42,6 
(17118126, 9 — 16 3 |36 287۱538 59 38,2 — 56,1135 59 29,1|—4,5 
WIz 21 5 154 146/35 58 16,2 +I 2,7135 59 175-1 
D پس 57 240,35 154 8319 تد‎ 6 e ۱٨٢٢559۱35 59 15,31 ۳611 > 
Venus *....... Wa 728 e 54 441152 533,0 3853 I7,8| ق673‎ 914137 5326,2-351 8 
à; — 10:3 187 53 57,2|52- 5 2 — 240137 53 24,8|—3,5 
O 317 2 |52 63711137 53347 — 18,737 53 1611448 
— 1931 |52 5575] 37 54 zi — 58,137 53 10448 
29 |Sonne 17.1.0 416 4 57 TI m 32 48 33,31338,55| 18,11 683 د‎ 4,7132 4622,1|4-5,9| 36,6 
SD 1850 |56 41. 96133 19 41 — 537133 18 8 
S. RW 4 29 7 ۱33 21 596|56 38 15,0 — 471833 21 4,56 
N.R.|— 3146 |32 5122657 8512 — 52,232 49 23,547 
Siga TE... wer”... 9o 7 17,1|—0?6 48,6 9o 7 2,8447 
: Ot... |—o°6 5511|90 7 8 90 7 2,91—4/7 
7.8... 2U i... Wel) elef 1825٣67 4134,/397,94| 144] Ste 61 41 33,2|—0,8| 1 47,5 
7:52.29 24] — 31 46 204158 48,2 56 1343,9| Gol 133,7 
2:8: 7. 2:32 — Käen 133 35 15:056 24 55/0 56 24 50,0|+0,4| 1 27,5 
بپ‎ 25 zx) í 32 51 162157 8 55,2 57 849,5|40)2| 1 30,0 
8--002 5300| la 47 34 4242 26 5,8 42 26 o8|--37| 3 
8:9:::2 ...ون‎ — J E= 139 1649/2|50 4318513379٥ 136 45 50 43147|3- 17| 56,5 
5 Serpentis: ساد‎ SE |37 46 38,552 13 32,5 52 13 27,0|-- 1,4| 1 15,2 
x Herculis. - — 78 15 51/0111 44 10,4 11 44 97490] 12,1 
49 Librae e ka ....... I9 20 58)0|70 39 12,0|337,85| 134 4845 70 39. 7,/0|—2:5| 2 44,6 
T Gpronae e vr رن ووو‎ 72 1528,0|17 44 31,0 " 17 44 31,5| 3-84 18,7 
18 Scorpii. ej ٠٠۰۰۰۱27 26 41/1۱62 42 : í 62 33 26,1 —I,0| 151,9 
Uranus. seses. O 1622 8 |13 29 59,5|76 30 11,3 337,85| 12,8]. 48,0, e: 18,7\76 28 47,2|—3,3| 3 58,4 
— 2541 |13 ه3‎ 483/76 29 22,2 — :26,9 176 28 50,1|—3,3 
W163526 |76 2923,4113 31 2,4 — 22776 28 47,839 
— 89 6 |76 3015/5113 30 9,9 —1 16,4|76 28 46,4 9 
30 Scorpii. EERE Wei... 80 5328,7| 9 6 56,4/337,80| 386 6 80 53 16,212-4,2| 549,7 
a Üríae mia....|W 17 1050,5|53 57 46136 2 da. 213,436 o 18461] 425 
(17! 16/33/49). | — 1419 153 59 6/77/36 054,6 — 52,436 o 16-57 
17 19 3,5135 592013154 049,6 3 F591 36 0145|—45 


85 59 2 54 1567| — +2 8,5136 017,51—4)5 
52-263 6437 83 304837154 ino 63/2|—1 8,237 32 18,8 +48 4315 
i 32 42,8 epo oc-2n43z.321627]4-48| — 
!—27 13,0 sik ko 181137 8 GE i | 
37.83 4111152 26 857]. —1 2,0137 32 30/77|—3,6 


Ree نه 02 د هلص ملت‎ E "EE E ot ons. ME hd. 


ao|Sonne-... N.R.|W 4 20 9 |32 42 e rea 7 DIS 2, ٤ xr PU EE REES 57 14448 337146] 17,5 642 —2 4,1|32 49 16,6 47 86,5 
SD 2249 |33 13 1,0156 47 10,8 — 55,333 11 59,8|—4/6 
S: RJO 4 32 57 |56 50 20,833 950,6 — 43,833 و9‎ 86 
i N.R.— 3545 |57 20 56,132 39 13,9 ` - ينا‎ 59,432 37185 ٢59 : 
اا‎ ٢ ۷۷٢٢ل‎ O 16 22 4 |13 30 13/3/76 29 53,81836,35| 16,38 546—1 16,476 28 33,9 —3,3| 3 53/9 
È — 2529 |t3 31 8,8176 2859/61 — 57,0776 28 28,4|—3,3 
W16 3518 |76 29 4913 31215] tU ` — 25/0/76 28 26,739 
— 3857 |76 29 59,4113 30244] - jd. نعنا‎ 276 28393439 
JA Opbiuchi ٧1۰ 80 56350| 9 4 80 56 22,3 H-4:8| 5446 


(17 16'125) | — 1320 |53 5842,0|36 118,9 = -1 6,9136 o 116| +6, 
O 17 1858 |35 59 23,1|54 0454 ; HET 5536: 0 244| — 45 
— 2147 |35 581712154 1515 +2 123/36 0 25,11%5 

j 


| Urfae min... .|Wı7 1040 |53 57 38/3/36 2 22,2|336,15 re DOC Fia Ee 36 ór 6/٢ 7 
| 


Beobachtungen 


May und Juny ı816. 


Tag Geüimne; T des Mikroskope Baro». | Thermometer Kaz Meridian ۸ | 
Limbus. A. B. meter, | innen. | außen. Meridian. Z. D. f 
" "n | "n L o o | H " | " " | 
go|Venus eessen 0  sUi737 |52?47'11,3]37^12'56,5/335,53| 18,6 77,7, —1' 1,8,37°11°50,8)-449| 45 | 
— 1956 |52 47 50,037 12 17,0 — 22,8]37 11 50/7|d-4/9 
W 3 2641 |37 12 31,852 47 43,4 — 177|37 12 6,5|1—3/7 
— 2859 |37 13 6,9|52 47 94| | — 52,937 12 5,9 m 
81 |Sonne---- N: R |W 4 2422 |32 3337/5157 26 32,01335,45| 18,9 اهي 33,2 31 159/632— اځ‎ 851 
S.R.— 27 4 |33 411/356 56 2,9 — "51,633 3 12,6|—4,6 
S. RJO 4 37 9 |56 59 0,0133 4 — 46/633 46 
N.R.— 3954 |57 2933,8,32 30 36,2 —1 54,5132 28 36/7, +59 
Venus Te O 3 2215 153 710,036 53 2334,61 19:3 75/7 - ٤ 82/36 5146,9 +50) Ate 
— 2450 153 7550136 52 15,6 — 23,136 5147/2 |1500| 
W 3 3137 |36 5233/9 53 7428 — 18/036 52 2,6.—3,7 
— 8423 |36 53917,353 6 581 —ı 3,2136 52 64 el 
I |Sonne- -.- N. lw 4 2819 132 25 23/7]: 57 34 47,1 1334,45] 19,8 77,2l—2 3,632 23 14,7! هاا‎ 349 
S. R.|— 31 6 |32 5553/4157 4198 — 52,532 54 54,8 6 
S. R.|jO 4 41 17 |57 7 14/532 52 5611 — 48,0|32 52 2,8|d-59 
N.R— 44 2 |57 37 55/032 22 14,6] —1 537132 20 14/1|d-6,0| 
7 Sonne ON.RLO. 4 5337 |58 57 4o 9,2 33323 138| 6i/5l—1 43,4|31 38 27 ا‎ ٢6۰دا‎ 349 
$.R|—. 5611 |57 49 19,532 10 50,5 — 43,2|32 10 2,3. 46,0 
S. RW 5 535 |32 13 55.2157 46 19,8 — 43,832 13 394,8 
N.R.—. 811431 43 17,5|58 16 5717| وت‎ 4513|31 41 246149 
9 Venus en W 4 74:34 15 nılss 45 13,9. 33261 15,6] 7o2l—i 3,434 13 5012143] 4 
SE 9 51 |34 1423,4 55 45511 — 249134 13 53—43 
O 4 1712 |55 46. 5,2134 14 49 — 25,6134 13 34,3 56 
— 1911 —1 0,5134 13 328-6 
10 |Sonne.:-- N.R.|O 5 536 |58 35 16,2 2|31 24 52,7. 332861 : 16,2 8i—1i 3547131 22 53,6] +6,2 346 
S. R..— Bun 158 453,0|31 55 15, — 0-005 54 30,5|-I-611 
S. R./W 5 1829 ۱3۹٤ 58 35/8/58. 1 39,0 — 548131 57 38/6|—4/9 
N. R.|— . 21509 31 28252158 31 47,7 —2 26,6|31 25 52,1|—5,0 
Uranus, ee Wi620 5 |76 25 5913113 34 26,7 384/61] gra 52,4,—1 15,476 24 30,91 -3,9 352,8 
+ — 1.28 36-76 251 7,1113 35 18,8 — 2513/76 24 29,114+3,9] ( 
01633 18- 113 35 7,2176 25 3,0 — 25,476 24 32,51 313 
Û دمه دیق ېز‎ 58648-113534 DS 76:25:55,7| : —1 158 76 24 34,8٤3 
« Urfae min.» :-|O:17 1050- |36 2340۱53 57 343 33461) 13151 53,6|—2 12,3/36 o 17/9|—V5| 41,6 
(17V 16129,462). = 13 20,536 135,453 83 —1 13,936 0 16,2|—4,5 
5-7 Wi71936-|54. 1118/35 58 52,2 113,336 o 38 +6,1 
— 2212 154 2I2,1|85 57.51,4 H +2 15,036 © 4/6.4-6,1 
Venus een W4 1233 34 o. 8/7/56... 0. 9,5 335,95]. 16,8 76,3|—1. 8,8133 58 50,8! —44| -87,0 
— 15 9 133 5924156 053,9] — 24/33 58 50,8 —4r4 
t: Ò 422 2 |56 110,833 59 11 = 227133 58 33,0 +5,6 
1 8 2438 56 021,633 59 50,2 —I1 8,6133 58 35,7 +5,6 
11 |Sonne- «i N. SE 5.9 4 |58 89 15,9.31 20 548 335,97| Gei 7862 15,3/31 18342|+6,2| 6 
£4 8 اظ‎ 1151: 158 8590131 51 8 — 59,631 50 6,3|--6,1 
S, R,|W 5 2234 31 54 10,0, 158 6 39 — 4181 53 8,9|—4;9 
N.Rj|— 2513 ۱31 2341,5 58 36 31,9 —2 2,831 2132,0]—50| .. 
Uranus: ::*:- -| WI6 21 13 176 25 18,513.35 10,9 33677|. 16,44. 61,0|— 53,5176 24 10,31-+3,9! 349,9 
— 2355 |76 24477413 35 41,0 — 203176 24 12,9|2-3,9| 
gr É O 16 3224 |13 3531,6,76 24 38,6 — 18,5[76 2415,0l—3,3 
E pê 3517 |13 34572176 25 16,7 — 53,276 24 16683 
A Ophiucht -.- o 9 334,880 56 36,0 80 56 30,6|—3;8| 540,6 


mit dem Kreife, 89 


o : ^ Mi : d Reduct, idis : 
Tag ii. Babe des Mikroskope Baro- | Thermometer E شو‎ Meridian Cdr. | nen: ll 
j Limbus. A. | B. meter. | iánen. | aufsen. Meridian, Z. D. 
" " 
irj» همتا‎ min.: . Or rola” 36° ales SE 36/78 164 Siena 36° 0123,6 —45| 412 
(17V1612, yey |— 1329 |36 133,1153 58331] : =1:40136 026045 
Wi719 9,554 I 1135 59 35 +1 9,536 ٥7-7 


— 21405 


54 2 1,5135 58 2,8|. 4-2. 9,2136 o 98|4-6,1 
Venus دوو‎ W 4 1727 


33 454912156 1427,0337,86| 188 757 —1 140133 44 27;1 4,5 
— 20 I |33 45 1,6|56 15 13,2 | 257133 44 2357-4475 
O 427 6 |56 15320133 3613 — 21,733 44 165-7 
— 2935 |56 14 47,533 45 28/4 | —1 5/8/88 44 12,6] 3-5/7 


I2 هوه‎ N.R.|O 5 1320 |58 43 19,2j31 16 48,0|337,86| 18,8 76/7 من‎ t11 |1 14 33,3 5 83,818 


36,9 


R.— 1621 |58 I3 135131 47 57 — 519,31 46 12-5 
. RW 5 2620 ۱31 5o 6,0158 to 6,1 — :46,9|31 49 13,1|—4/9 
R 58 40 28,5 — 2. 5,8|31 17 32,1 


| 2926 |31 19444 —5/0 


a Urfae min. -.|W17:933 |53 57196136 2 484 —2344|36 1٥/61 41,5 
Q27716/9,"88) |— 124915153 58345136 7 ات‎ 18.2136 o1174/+6,1 
par 10171942 |35 59 8/3/54 1 43 4-123436 0254|—45 
۶ — 2235 135 58| 114154 2118 - |23198386 026,945] : 
Venus -.......|0 4 2248 |56 2887,533 3133/3,839,02| 19,8| 72/7j—1 9,533 30 18,41 +57! 86,9 


— 2512 |56 2921,2:33 30 49,2 
W 4 3211 |33 31 34 56 29 102|- — 4171133 36 355-465 
Le 3436 133 31 45/6/56 28 26,51 It 2,833 30 36,8] —4r5 


————————————————————————— 
13 |Sonne—- N.R.|W 5 1727. |31 1618,9/58 43 52,7|338,90| 1977| 74/2,—2 11,5,31 14 1,6|—5/0| 34,0 


— 2513,33, 30 7 T7 


ZF St R.— ^ 2032. |31 4636758 37,1 Ir 0/6۱31 45 39/0|—419; 
108. RJO 53025 158 1641431 48 25/1 ~. - | 46,2lar 42 351614611 
? NB 3323 [58 47 2813۶ 13 4|. it E me 31 11 0,4146,2 
gm. zit -!Oft unt. Poll69 59 12,320 1 83۱33871 17381: 5i 4 169 59 2,0*4-3,2! 2136,0 
v i30 Scorpii.. eee 9 646,080 53 21,9| 727 P HES 4 80 53 18,0|——3,8 5426 
« Urfae min. Jo 17 oan 36 2447|53 57 21,21338,56]: : 3 58 -——227,1136 `0 14,6|—4,5 3195 
Creo 25) سا‎ 1325 [36> 1342/53 58328 tt t SE 1167136 o 14/9|—4/5 


War 20 6-|54 1210135 58414]. 

‚22505154 226,785 57 340 

۷ اه‎ e. W4 27 46- |33 18 40,8 56 41 32,2 83840 
REE e $548 33 1749/6 SÉ 42 24,6 

(0 9 4 87 16- [56 4242,9 33 17 2714 

= EZA 5641 547 33 18 13,4 


4-r20o,6|36 o 0,8|4-6,1 
42258135 59594۱611 | 
19,6| .75,0|—1 14,033 17 20,3 uM 36,4 
= 20,533. 17 22,0|—4,6] _ : 
"kr 718.433 17 3,09H-59| ' 
-—Y 4/7/88, 17 4,6 t58 


1 n^ 
A e —À—à i M —À 


14. Sonne: ++: EN. RO: E m 29 |58 5٥ o 51|399/88| 2 z15,2]31 .- 
Lafe Me 18: Be 2441 |58 19 45/6131 491,6 c هگ‎ CA 
t$. Ri We 3441 |31 43 23,658 16 49,9]... سننال‎ 51 
N. Ar ‚2,8722 |31:12 52)0/58 47 IHI Ma KE: CT 557131 
8n. rica .|Weftunt.P.|20 112,0 69 58 57,8/336/8ol-- 18,6 SI 
a Vie iro -IWz7.1049-|53 57 42,4136 2 20,1 336275] - مس‎ SE 13,6136 | 
(17V 1613/40) |> — 7,1817 |53 5842/4156 119,1] - ادا و ونما‎ 
SS ‘1017 1925 |35 59 13/854 952,4] +#111,636 ° 


— . 2210 |35 58 9154 77 | +2 16,836 


o 5 2546 | 8 5252/0 31 T anal 789 وود‎ 5 6,6 4- 6,2] "88:8 

Desde d 52231 36 ې4‎ 6( 6,1 7 
"Ft 58,6|31 39 43;4|—4/9 
| P| 8 62-3510 


EG | 3838 = 41 4913|58 182514] 
٢ | 1 86 7 ZS: قق‎ 14:51 


HE: | Wek unt. P. 


16 |8» 20 142 É 59 5/۶ 334/681 20,4 sl : Jon 59 osla] 2325: 
30 Sea: TIE Tes 180 53881. 9 6488.5: ood. 2:- 80-53 27,2 +61 > 108 
l | ái 1 1 ; 
PET EK TH | 
| i H [| i 1 : ` 
II. Aë, ) uA په ج ت‎ Gt eid et WEIDES 


ao Beobachtungen 


Reduct. Ys 
Iu e dia 

Tag Gatens par des Thermometer SEH Meridian Com.| Refr 
i Limbus. و‎ | B. * | innen. | aufsen, | Meridian. Z. D. 


Sec 
D " 


el ux Li 4. dp وه‎ LIII lo 
16 , Uríae min.-..|W 17U10/36 RTO 36° M d97 63,7 Sui o Om 4017 


(1701636,5) | 1349 153 58519136 1 Be —1:5,536 o 26-51 
O 17 1927|35 59 13,454 9557 ١ ۱١1 71136 0159/—45 
— 2234|35 58 1,4154 2 8 +221,1136 0171445 
39 Camelop. ..|Of unt. Pol loi 47 18,9|25 13 43133466] 18,8| 62/4 64 47 23+274! 158/7 
19 Sonne... N.R.|O 5 4222158 27 56,8|a1 32 8,8! 1835741 19,5| : 69,31 —2. 12,9|a1 29540 +6,1| 33,7 
S. R.|— | 4524/59 0590130 59 44 — 52030 58 069 
S. RW 5 5554|31 2 19,9/58 57 50,7 — 58,0031 116,6 561 
N.R.|— . 5841/31 35 18/7,58 24 54,5 —218/3:31 32 58,8 — 50 
Venus ٧ W 45914 32 12 0,9157 48 13/3 337,321 182|: .65,01—111,832 1042,0—48| 4 
— 5.143132 11137۱57 49 6 — 25i ka IO 41,5|—4,8 
O 5 9836/57 4937,2|32 1031,4 — 21,232 10 5/9|J-6,0 
— 1115,57 4849,0|32 11 20,4 —I 9,132 10 6666 
20 |Sonne.... N.R.|O | 5 4639458 2856,631 31 11,7|337,32| 18,4 637|—2 7/9131 28 59,7|--6,1| 8 
S. R.|j— . 4944|59 153,7130 58 12,5 —. 4814|30 57 21 +6,2 
S. RW 5 5930 |g1- 1 32558 5838,5 — 46/731 453-5 5 
N.R.— 6 24o0l31 3427,4! 158 25 43,9 —2- 7,7131 32 14,1 o be 
Ophiuchi 08... 9: 345,080 56 22,11337,60!| 7 EE 8o 56 18,6,.—3,9| 9 40/9 
x A mim...|O 17 1023 36 255053 57 11,9 mip e 9 
REES 1350|3Ó 132,5153 58348 ~- —i 11,5 (36 o 17,2 
Wi7.20 0|54 I 270 35 58 35,6 +1 13/7/36 59 48,0, rt 
‚= #798 23 18154 245,635 57 1715 --2 32,2'36 59 48/2 +6,1 
e Draconis ++ Web Mie 525514114 7 85) poo oq dn 7 6648,85 1495 
i S SD XS NI 87 48545| 2 II 4,2 : - SE Fo) 8 
39 وهي‎ -r se| — unt. Pol 25 1313,1|64 46 517 ! ıı [64 46 اې, و4 3ق‎ 2 ٥ 
id Ser -— N80 23:10,8| 9 36 55,2]. | CR د‎ 9 36 52,2) +91 9,8 
| re Nga. 4 2775|17 55347 vorm 55 386| +84) | 197 
Sedi eet W 5. KS 32 3 0,3157 57 11,2/337,60| 7 65i —I 9,532 1I46,1|-—49|. 85? 
no of 03658132 216/157 57 548 ند‎ 254038 1452,49) | 
40 5 13.53 157 58324132 135,4 —. 24,5'32- 1 10,0)+6,0 
— ..1619 |57:57 SORE 32 220,5 —1 42:32 I 10,5|--6;0 
| 21 Sonne-... S. DO 35045158 ود‎ 9,631. 30 56,1 aan]. 18,7]: .66,0,—2 -93/31 28 43,51 611 841 
; ; N.B.— . 54 1159 2190|30 57 58,4 — 46,030 57 8,2|d-6,2 
N.R.|W 6 339 31 1145158 58 57,4 تیاده 46,531 ا‎ 
el a 545 181734 eg rg  یرواډعغ‎ 31 56,0|—»0| 
7^... 4331... Wek unt. P.loo 112,569 ود‎ 487 1510| Stéi تدم‎ 169 58 53,8; 2,4! 2 37,4 
A O hiuchi له پوه‎ o gie ee el 80 56 44,0 9 341,8 DE 786 56 31,1 +43 5 40,4 
| a Urlae min,» +.|W 17 10,55 |53 57 52,136 21 1,9 896,86 و وهي د‎ 142 3559557 +61| 42,1 
(17716/39,"5).|— 14 9153 59 779136 "0552 g — 58,8135 59 548| F61 
í -17 1921 18559 23/9. 54 046,5 : m $536 0o22,21—4,5| 
tone ole 22213135 58154154 د‎ 517 be? T15 [36 022545 
ه‎ Draconis ٠٠ jO SE 14 7471775 521911: © or Jap T443|—9/2| 146 
JEU iae اس‎ *:iN.| 2 1146,87 48 20,6 2-11 42/7|—9,2 2,2 
39 Camelop. - ا..:‎ unt Pol. l64 47 2674|25 1257,01 64 47 147 |-24| 2 2,5 
| f7 82182364- -- |— once N. 9:28 58,4180 31: 7,1|: »r91928557—87| ` 97 
1 36 Draconis . «. |— |ne: N 9 3734,580 22 30,1 pse [937322|—87| 8و‎ 
| hk Selen 361204 همهرد‎ 140 '504| 5 17 5619,5|—7,6| 1838. 
| Venus ووو‎ Sr Wis ‘9 50. 58 6 2,431 54 6,2|337/25| — 61,4|—1I 10,9 31 5251,9|2-61] 3 
l- — -19 25156 6498/31 mm — 2371131, 52 59,9|-- 6/1 
| 40 5 19 18 |3153 57,3158 "6145 نا‎ 23,52۲ 53 2401-49 
mi. 2127131 5433,9 2 537,5 —ı 1/7۱31 53 26,5|—4/9 
I 
EIU. a MÀ 


soc von Juny 19 bis Juny 29 = — 8,46, 


FT 8:9: emma b 
Tag ëffent Lage des Mikroskope Baro- | Thermometer u Meridian Coi.| Re, | 
Limbus, ; | B. meter. | innen. BEZ Meridian, Z. D. 
: o " 
|| 22 |Sonne. . .. N.R, Rp 5054/52 |31° 2443,0|58°57130,2 337,20 1776| 61o|—2'rr,4|a19 ngos 34,4 
l S.R.l—  5755|31 33 8983|58 27 5 — 512131 32 7,0|—5/o 
S. RO. 6 755/58 3025,2,31 29 43,2 — 48,531 28 56,5|d-6,1| - 
N.R|—  1116|59 033,330 5932,5 —2 16/7/30 57 12,9|d-6/2] ` 
Venus «.......1O 51514158 13 42,6131 46 24,61336,87| 17,61 645, —1 88131 4512,2|--6,1| 349 
— . 1737,58 1426,۰31 45 42,2 — 24,531 45 13,6 d- 6,1 
W 5 2430 |31 46 17/558 13 547 — 22,231 45 49/2|—4/9 
— DT 6|3t 47 6,2158 13 2 —1 98|31: 45 4917 اوي‎ : 
23|Sonne--.- N.R.|W 5 59 6|3t 3180|58 56 53/9/336,83| 18,0| 65,6——2 8,9|aY 1 3,2l-—51 347 
SH 6^ 215/31 33369158 26 34,9 -- 477۱31 32 43,3) —5,0 
S.R.|O 6 12. 8/58 29 49,0131 30 15,8 — 49,611 29 23,8! +61 | 
NB - 1527 |58 5955/7131 0119 oe 1716130 57 55-4 l 
«a Urfae min....|O 17 1039 136 2502|53 57197۱133637 15,11 500—2 9,536 0858—45) 421 
(17 16'12, us) |— I3 9|36 1519153 58 17,2 —1 11,2]36 036,2|—4,5 
° Wi 19 3|54. t 1,6135 683 +1 7,4136 o 53 F6 | 
8 سه‎ 2155154 2 5,6135 57546 +2 15,436 o 9,9461 
a Draconis D RER: Ne 5252/414 7 98]. 14 7 87 ۳۵۵ 14,7: 
£ 5d cca SR 87 48 51,6) 2 11 85 2 1I 81514913 2,2. 
39: Gini: — unt.Pol|25 13 7,8164 47 4 64 46 57,3, —1,4| 2! 3,2 
z.D. 1861... NO 31140,9| 9-28 22,2 م#و ]20,791 28 و‎ 
36 Draconis - — ^. *N.8o 23 8,6| 9 36 53,0 9 36 52,2. 49,1 9,9 
x hb epe *eNJ72 4253/17 553511383660) 1392| 8 17 55349۱184 18,9 
Venus e 17,1] 67,6|— 49,631 38 48,449 343: 


Wem مس‎ 


mit dem Kreife. 


‘|W 5/21 27 Di 39 44,7|58 20 28,71335,47 
\23:43 

Lu E 89 TT 
NL 28 


u, 


31 39 9,4158 21 1 
58 2132,4|31 38 37,0 
58 21 1/2131 39 6 


58 59 43,4131 7 
58 2858/131 31 9,0 
81 34/23,0,58 25 49,2 
175831 3 54/9/58 56 37,8| 


"Iw. ar 17 |31 28 Ee 32 91133519 
8347431 27 13/958 82 57,2| — (1 

o 54025 S 33 23/431 26 42/7 

= 742485 D 3242/0 3F 27 27,1 


24 Sole 24 [Sokna NUI e 6 417 
's. "635 

S. R w 6.15 50 

سا 1.11 


اقم دمه - Venu‏ 25 


26|Sonne.... NDÄO 6.1134 |58 56 داید‎ v. KS 1335119 
D Se: D 1438 |58 25 439131 34 25, 
S. RW e 24 34 |31 3741,9/58 22 208 
NR “87 32131 7187159 52 52,616 | 
gm. pos . [Weit ps 1.20 112,169 58 91۱3337151 
igo Scorpii-* ++: — «180 533861 9 7 
ja Urfae mini. +> We 147 53:57 4316|36 - 2 19,8]335,15 
Deng — 141350153 5655/2136 1 8 
دنه‎ ۰٠ ver 2023135 59. 87154 1 3 
“2358135 5736,654 06 


a Dráconis «^. e? 6 NALA 7 49,575 52 1711 
d£ EE N.| 2 11 45,287 48 21,1 
39 Camelop, ***|— unt. Pol |64 4728,825 11 55/2 
m.s kal و‎ ʻi N,| 9 2853/7180 31 10,9] - 
36 Draconis NI 9 3733,180 22 29,9 
t 17 5613/272 350,6 
1٠.15 53 50|74 6 5911 
Se e € N.|20 29 48,269 30 12,4 


TR WEISE‏ د هکم د 


د » ه وای 


H " 


i 
sel e 


.18U45! 
ee ‘Draconis 


91 


14,9|3t 38 48,3) —4,9 RK 
14,6|31 38 17,7| 3-671 7 | 
50:431 38 13/0|-- 6,1 7 


1717| 68,8: 38,6 30 58 42,61462| 8 
— 447۱31 30 20,8 +61 | 
— 40/6|31 33 363-06 
| وس‎ 28,0 3I 2 0/6.—5/1 
18,6| Goal 6,9|ar 26497l—5o| 35,9] 
Jk 218/31 2646,6,—5,0 i 
-> 21,8131 26 18,4|4-6,1 | 
e 2,631 26 19,9 RSA 
—( 
18,8 710|—2 gëlat 15:4۱ 6,2 33/6 
— 498131 3331,17 46,10 ` 
— 48,4|31 36 47,6 —5,0 
١ هنا‎ 413I 5 90—51 | 
16,0, 53,8 69 58 535-24 235,5 
i Bo 53 28,61 442| 4577 
158| 52,8|—2 31,085 5947,1|--6,1| 41,7. 
120,035 5946,11 46,11 ` 
Fi 142186 قه9146‎ 
+2 89,536 o118l—45| . 
14 746,2|1—8,2| 144 
2 11 42,1|-—9,2 22 
64 47 16,8۱ 24 2 1,1] 
CN 9 28 ,و وروت‎ 6 
و9‎ 6 SS 97. 
` 117 56 11/3776 18,6. 
15 53 307,9) 16,3 


20 29 47,9 772 a 


92 


Teg| | Gefüime. — Tess 
1 Linbus, meter. 
" | n " 
26 7-8^- -18757^- OR irene e 132,1135 813 
7-8n..19 Ib. enr t NIMES 50 58,7 71 9 43| E 
e Draconis.. «s. la ٠٠۰ Nim 17 43,7171 42 18,8|335,10 
DSa citas Eelere a 5I 2139,0|38 38 24,7 
7 8n. : 19U36! mrs eT RC "n 46 6 2,4141 54 2,0 
Po Ee O 53637 158 37 32,331 22 37,11335,40 
— -39 2 |58 38 19,531 17 
W 5 4550 |31 2222,058 37 50,2 
— 4882 |31 23 14,6,58 36 57,0 
27 |Sonne--.. N.R.|W 6 1543 lat 9340158 50 37,0 3351401 
S. R.— 1845 |31 3953/758 18/8 
S. BO 6 2838 |58 23 33,431 36 3421 
| N.R.— . 3145 |58 53 50/631 619,2 
28 |Sonne-... N, We 61955 |58 51143131 85355 ded : 
5.1!) نا‎ 2310 |58 20 55,0131 39 14,0 
S. R.|W 6 3250 31 42 30/3/58 17 45,3 
3 نال‎ 3552 |31 12 6,2158 48 8 
::4U33!«. .. Of unt. Pol, 69 59 20,420 959,4 E 
e لتا‎ GE e EE 9 648,780 3 3 
a Urfae min... -)O 17 1028,5 36 257,458 57 12,3 
(17 15' 49/25) ۳ — 13 35186 1 55,0153-58 1414 
"V171830 |54 0O46,9135 59 16,3 
—  2I16 |54 1502135 58 12,7 
Sonne, N. R.|W 62359 |31 15 15,858 44 54,81337,61 


وه 1 


S. R[— 2721 |31 45 31,958 7 
S. RJO 637.6 158 17 55/031 65 
N. 4010 |58 48 15/9131 II 53,9 
-W17 11 4553 57 4716136 2 
I4 0,9153 58.56,0]136 1 47|- 
O 171943,5|35 59 22,7154. 044,6 
2318 ۱35 57 55354 dan 
«JO 55246 |58 48 29,031 II 754 
e ‚55 4 158 49 83j31 II Ol 
JN 6.153 |gr 17347158 48 36,1 
411 |3I 12 16,0,58 47 53,3 


z N. R.|W 6 2811. 31 1834,4|58 413 37 337,53 
S. Bi , 3125- |31 48 52250 II 20,6) 
S. RJO 6 4123 |58 1421431 45404, 


a Uxfae min.*. 


(170171,5) 


— 
وو رور و ٢ه‏ 


8o Sonne. 


c o Dr 4414 158 44469۱31 1524,5 
. |4 Ophiuchi- - SOR ass 9 342,180 56 26,8 
Je Urfae min...:|O 17 1226,5|36. 2 4,6|53.58 46 337,14] 
د و‎ — 1641 |36 ٧25353 59 43,8 
'IW17 20382 |54 7128,235 58 34,4 
eed 2256. 54 225,235 57 3611| 
„ıle Draconis + ques -N.75 5245,7 14 7189 
sali El سا‎ ....N 87 4849,0] 2 11 107 
z + |39 Camelop«-::| — unt. P. 125 13 6,4164 47 6,0 
, raa E «| — SE 80 3140,0| 9 28 23,4|- 


-N.80 23 5,4| 9 36 57,8 
^w 72 420,6|17 5539,1 
— e Niz4 731,115 52279 
— -.JNij69 3947,9120 99417 


— 


٩ L^ Draconis - 


. ان کب‎ er 


سک - Draconis‏ ه154 . 


E 
D 


Beobachtungen 


29 26-76 


Lo ERZEUGEN ee 141 E ECER 


Reduct, = 
Seene? auf den و زو‎ Corr.| Refr. 
innen. [außen Meridian, Z. D. 
Hi " | " 
135^49'29,6|--5/2, 41,4 
٥ o 18 50 52,2|—7,5| 19,6 
1431 53,2 18 17 42,5|—7,6 19,0 
38 3822,914+46) 45,9 
n |41 5359,61 3/8 51,5 
18,6 74,21—1' 2131 21252146,2| 33,5 
— 231131 2I 228-2 
— - 22/6131 21 53,1|—5,0 
—1 I3/7|31 21 55,1|—5,0 
18] 77,2l—2 16,0181 718,5—51| 33,3 
—. 50,731 38 56,8|—4,9 
— 46/4/81 35 44/9 - 6,1 
—2: 5/631 4 877| F62 
20,0| 73,9|—2 Akt: 6 40,9|+6,2 33,7 
— 45,731 38 23/8|-- 61 
— 47/131 41 351449 
—2 4,0131 93572|—50 
69: 59. 10,514+-3,2|. 7 
17,51 Säi .- . 180 5316,4,—3,8; 542,0 
—2 63/35 . 0 46,3|—45| ` 41,6 
—I 42136 046,1|—4,5 
TI 3,536 018,2146,1 
+2 9,386 020,2!4-6,1 
18,8 679 —2 11/2131 12 593l—50l 343 
: — 45/1131 44 40,9,—4;9 à 
— 4918.35 41 19,5| 6, 
و‎ 8631 9404462] | 
17,0| 53,6,—2 19,135 59 53,٥ 6,11 41,9 
| —I 11,0135 59 5374 | 1 
+1 387,86 022,8 45 
+2 28/7 36 o 20,8 —45 : 
s Zeng 65,4, —1 5,531 1030,6|--6,2| 34,0 
— 1.235530 1032,41) 46,2) | 
— 22,831 11 6,5|—5,0 
—t e 11 710570]. 
18:8) 65,8|—2.:9,8/31. 6 18,9.—50| 345 
i Es -46,8| 317 47 59,0|—4,9 
سب‎ 51,731 44 50,8|-]-6,1 
—2 Sri 31 13 13,4 -6,2 : 
: 8 Do 56 22,4|—3/9| 5 48,0 
15,9| 51,6 -2 13/8 85 59462) —45| 42,0 
oc 34,5 35 59 46/3|—4/5 
+ 56/3135 59 2914 +6,1 
da 53,4 7 59 28,9! - 6,1 
: :7 16,6|4-8,8 14,5 
E II10,9|d-9,3| 7 2,2 
64. 46 59,8|—1,4| 2. 2,2 
vi 9 2821,7|d-9,1| - 9,7 
I 9 36 56,214-9,1 9,8 
- 117 55 39:3 68,4 7 
15.52 20,4|--96| -16,4 
ertt 20 21,6 


gegen 


Collimationsfebler Juny go = — 3,4, 


mit dem Kreife: 


ka H S Lage das Mikroskope Baro- | Thermometer ue i Meridian Qor.| Re 
Limbus. A. | B. meter. | innen. poses Meridian. ED 

= (x D iu wie Loi EARTH Ts 
EN er Tal Ai را‎ p 

go lg. رلو‎ . [Wet D. 5 35 949/554. 54° 10'10,1 33714 146| 7 35 049152,7 —40| 41,8 
7.819 16 | — ----N|71 933,918 50 27,2 18 5026,7.--8/3| 8 
r Draconis ne (٢ 42 51,818 17 12,8 I8 17 10,5 ۳8,3 19,1 
e Sagittae ران‎ ٠ 38 38 55,0 Ier 21 10,0 38 38 52,5|—3/3| | 46,3 
7.8m.. : 1936: - m NA. ca eeh 4I 5429,148 8 | |4 54 242245 51,9 


" | 1 
Er 20 9,2|—5,0 


"n 
I|Sonne.... N, R.|W  6U32/19 ZS 22 25,6158 37 467 337181 19,0) 68,0 344 
| S. R..— 3530|31 5243,8,58 7 29,6 ~ 48,131 51 49,0|—4,9 
S.R.|O 6 45 31 |58 10 33,431 49 34,0 — 51,3.31 48 39,0|4+-6,1 
N.R.— 4837 |58 40 49,9|31 19 19,1 مسا‎ 12,731 17. 1,9|--6,2 
6 Sonne-... S. R.IO 6 5256|57 44 اوه‎ 2 16 631336,62٢ 20,0| 77,6]—2 ه1‎ ۱32 13 5261460) aal 
N.R.— 5558158 1658531 43 5 — 51,831 42 14,1 +6,1 | 
NRW 7 6 5۱31 46 18,9 58 13 55,9 — 49/281 45 2213.49 
| S Rd. 8 |32 19 11,0 57 41 3,2 | —2 2,1182 17 1,8 hj 
7 |39 ER JOB unt. Pol.|64. 47 25,225 12 58,0 64 47 13,6 +2,4| 2° o, 
72.. ED EE N.| 9 28 546180 31 7/5 9 2853,6—87| 944 
36 Draconis لاه‎ ٠٠ N 9 37 345180 22 30,4 9 37 32-87 9,6 
x ur a E 5611372 3 53,3 336,88) 17,8| 594 17 56 9,0 —7,6| | 18,4. 
7".- اي‎ E رت‎ N.15 52 56,874 7 516 15 52556 —7,9| 16,1 
50 km, ern sen N. ‚20 29 46,1169 30 15,9] 20 29 45,1 7,21 21,3 
7.9". 1857+ د وید »دود د دنه دو‎ ME IO 32,5135 49 39,5 85 49 29,0 +5,2 4111 
7.8 19 16° N.18 5o 59,071 9 3 18 5056,8|—7,5! 19,5 
v Draconis مهو نا‎ LUN 18 17 46,8|71 42 15,5 18 17 45,7| —7,6 18,9 
e Sagittae «m er 51 2134,4|38 38 31,5 | 38 3928,6|--4,6| 45,6 
7-819036 e |— ereet 48 5587|41 54 50 336,32 16,8| | 5717 41.54 328 51,1 
8|« Urlae; min.--.|O 17 1234|36 د‎ 9,9|53 58 0,11336,07| 177 56,8.—2 12,8]35 59 5271—4,5| 41,3 
Rai o) د 1526|36 . نا‎ 23158 59 655 —I 5,835 59 521-45 
Wiz 21 12 |54 1421135 58 22,1 4-1 10,2135 59 3021 6,1 
— . 2344|54 2428/35 57 19,8 +2 10,5135 59 29,٥ +6,1 
‚Mond. B«|W8 3515,80 3516111 9 25 119 33610| 17,4 570517 34,681 34 277,5, 44,2| 537,8 
: 1 سا‎ 4ro7|8t 5298| 8 55 1,9 — 0181 5139443 
3 RO 18 4549|.8 5719,6/81 2550 — 21,481  226,3|—3)9 
N.R|— 4850| 9 *za1,0|Bo 32 47/2 — 5913,80 31 38,8|—3,8 
9 : „Draconis » Jee: Nina 42090/2|17-5:59,5336,02| 18,8 5887 |... H7 55392 F874 18,4 
STATE ZA o. TINH 74 732,9 I5 52 26,2 15 52 2711 -+8,6 16,4 
2 Dë ...| — +++ NAD9 80 44,520 29 16,0 21,2 
7.gm.. US u ceu 85 49,57,7\54 10 8 35 49 ss —40) 0 
7: . FF <, 19 16 - EL NAZI 9 36,5 18 50 22,0 18 50 22,7 +8,3 19,4 
z Draconis- en = ....N.71 4248,5|18 17 13,4 18 17 12,51 60/۲3 | 18,8 
Te Sa ittae Ne 1 TR eee 38 38 56,2|51 21 6,9 88 3854/77|—3)3| 4514 
on .$,R.Wı9 33 380 39 37/3| 9 29 pu 3835195). 17,0| 57,8|—115,8/80 29 9,4|--4,2| 517,2 
N.R|— 855219 59250|10 059,6 — 345179 58 38,2|4-4,2 : 
N.R|O 19 4444 |10 4 3/2/79 56 2,6 — 4379 55554 —38 
.S. R.|— A8 7| 9 33 88180 27 261 | — 327,80 PAROI" dio 
Der nórdliche Rand war ftark p. Lie 3 
1o |Sonne: +- S. RJO 7 ga2ıls7 16 8,032 43 12,81335,70| 20,8 82,7|—2 7,8132 40 59,2|--5,9| 4 
ې‎ RB .1231|57.4951,2/32 10 181 — 47,5132 9 260|4-6,0 
N. R.|W 7 a2 26 |32 13 30,7 57 46439 — 48/0032 12 35,4 —48 
S. Rj— 32 46 20,757 13 51,2 —2 0 —47| 


2525 32. 44 11,8 


Collimationsfehler von July 7 bis Auguft 12 == — 7,0. 
111. Abth. 24 


94 i Beobachtungen 


Tag موه‎ Lage des Mikroskope Baro- | Thermometer ANS Meridian Refr. 
: Limbus, Ss | B. meter. | innen. | außen. Meridit 2. D. 
| o o Mé "n "n " 
15 Sonne: --- N. R.|O 703145 |57 6153432 053119,6 eeh 18,0| 64,6,—1' 9,1 32°52 4014-5,9| 086 
S.R.|— . 34 4156 35 56.3133 24 11,9 — 26,133 23 4U7|H- 5/7 
S. RAW 7 4152 |33 27 28,1/56 32 44,5 — 3214|33 26 494 —45 
8 D 44 1132 5635,457 3359 —1 15,1132 55 146,46 
A Ophiuchi. - 01 180 5647,27 9 م0‎ 80 56 354-٢43 4 
e Urlae min....|W 17 1045|53 57 32/٣136 232,0|335,20| 150| 52,512 313136 026,714-6,11 41,7 
(17^ 1642,45) — . 1347|53 5848,2|36 4 — 52836 | O یي‎ 
O 17 18 19 ۱35 59 55,6154. 7 + 53636 0442145 
tr  2118!35 58 447 54 127,91° +2 4,2136 042,645 
D Reg EE OR eI N.|ı4 7 51,٥75 52 19,6 14 7457|—82| 145 
£ — -N.| 2 IT 48,487 48 29,6 2 11 43,9|—9;2 2,2 
39 Comeloy .***|— unt. Pol |64 47 3o,1|25 12 57,2 64 47 16,5|--2,4| 2 L8 
gm gl el ۰٠۰ = و‎ 28 57,4180 31 3 9 28 54,6 8,7 9,6 
36 Dinar — £c 9 37 85,8. 80 22 39,6 l 9 37 32,6|— 87 9,8 
-- متا هه‎ Ne 56 13,5 i72 3 52,9 17 56 10,31—7,6 18,7 
‘18045. er. N415 53 5,5174 6 58,9 15 53 3)3,—7,9| 4 
p Draconis eem. N.|20 29 50,5169 30 13,9 : 20 2948,3,—7,2| 21,5 
e Blend, IL eee 54 18 6,035 42 98۱33515 145|. 50,9 35 415744512] 416 
و‎ Je ln lassen N.i21 31 57,468 28 9,5 21 31540 سو‎ 22,8 
سا.ه‎ ...٠۰ل.۱۱8‎ 17498|71 42 13,2 I8 17 48,3,——7,6| 19,1 
gn.. TOI... 51 10837,438 49 32,6 138 49 27,6 ا(46‎ 4 
7۰8-۰ 19 36 سا‎ ٠ 48. 6 2,5141 54 4,1|335,06| t14,1| 506 4i 54 0,8 4-368 7 
Be er ee Tr خم وي‎ 


2 ISonne---- دند‎ 7 a6 15 6 57240033 2٩8٥33٩ 5| 18,0) 68,2,— 58/9/33 143/11 15/8 365 
SR 2 37 |56 26 26,4 33 23 45r4 1913| 33 33 2021-1-7 
S. R|W 7 45311338 37 24:56 23 11,9 — 26,433 36 28,9|—4)5 
JN. cire 47 47 |33 6 6,6156 54 5,5 |r 8433 452246] 
a Urfae mir... O 17 1044 36 2537/53 5711,833472| 17,3 57.0|—229/030 0280]—45| 413 
(70165145) — 1835/36 149,453 58 17,5 —1 16,7136. ٥292-4575 
17 20 1|54 1145|35 58 51,2 1 145۱36 ه٥‎ 2,9|2-6;1 
£ — . 28 6|54 22713135 57 36,7 T2272 p7 o 2,4 +6,1 
[^] ris . وهه‎ Wek we e e N. 75 52 46,3 I4 7 18,9 ~ : 7 16,3 +8,8 14,4. 
— (e| — -.62N487 48 48,0) د‎ 1110,0 "$ 11110498 2,2! 
A Camelop ٠٠۰٠ — unt. P. |25 13 5,2164 47 681 64 47 08 —1,4| 2 8ه‎ 
ون‎ 1806. -| — --.-N.|8o 31 39a 9 28 25,5 928231 Lon 5 
56 Draconis e| — -N.80 23 52| 9 36 57,2 9 36 56,0 4-9,1 97 
: ra سوه‎ E 72 4 19,017 55 41,6 AR I 55 41,3 GE 18,5: 
Ke 1845: e] سه‎ eee NAZA, 732,115 52.268 15 5227,11+86| 16,2, 
50 Piacok سل‎ ۰٠ و‎ 30 43,5|20 29 15,7 i 20 29 16,1|}8,0 21,4 
gn...18Uggt | — eee 135 42 29/5/54 17 42,11334,64| 15,5 43 35 4220/77|—4,0| 41,2. 
59 Draconis ۰۰ — --::-N468 28347|21 31 33,7 : ° [2F 3T 29,5 F6, T| ^ 22,6. 
— «ep m coo Naz 4245618 17 17,7 18 17 161.--&3| 18,9) 
A19 SE پوټ‎ re 138 50 2,3'50 10 0,9 38 50 0,7331 46,0 
zu. Sg = 7 |41 5429,248 53912 334,63| 15,3) 599 41 5425095] 513) 
LB Cygni e.f — eel !I9 14 31,8 7o 4532/5 I9 14 RÀ —7,| . 20,0: 


Jor 14266179۲ 22,2, 


17 [Sonne: +»: EE 7 37 3Î |33 1711,5(56 43 2,5133407| 188 72:5|—2 11,433 14 5311146] 4 


169 Draconis . سو‎ N. ‚68 45 41,8 21 14 23,0 


R.— 4051133 472711156 12 4815 — 47.1133 46 32,24 
8.1.0 7 51 2156 15441133 44 27,6 — 517133 43 301-7 
N.RI— — 541756 46 6,9133 14 Bei ` —216,3/38 11 44/2 F58] 

E ايم‎ 


18 Sonne.-.. N.R.|O 7 4138 

S.Ri— — 4441 
8. RW 7 55 17 
Em 58 19 


156 528,7 33 54 43,0 50,4133 53 46,8 576 
133 58 1,556 2140 | 56,2133 56 52,6|—4/4 


56 3553,0 33 24 18161931154 97] "E 79|33 22 $9 Lac 3715 
83,27 PI 32 31,6 £ 16,3133 25 rd 


mit dem Kıeife. 95 


July und Auguk 


Lage des Mikroskope Baro- | Thermometer | 6‏ 0927 د 
Tag Geftirne, ; áuf den‏ # 


Limbus. A. | ni meter. | innen. pen Meridian, Z. 


Meridian 


" L D ff 

19 |» Urfae min.: jv zU 1o44 53 57132,8 36° ER 17,6 571 210,5 36° T mA 

(1771641975) 1344|53 5845536 115,6 : —1 0736 o 14,3 r6 

O 17 1851 ۱35 59 47,6154. 022,8 + 593|36 041,7/—45 

— 22 0135 58331154 13713 +2 13,9136 041,8|—4/5 

w Draconis ... Of N.t4 753,075 52 140 14 7 49,582 

9,2— |47,9 11 2 13,9 48 7۱87 و114 2 JL :N|‏ سعد نا 
unt. Pol 64 47 317125 51,0 64 47 201414214] 2۸ 015‏ سا o‏ اتو 39 
97 |37351—87 9 27,6 22 37,880 37 9 اتط در سن Draconis‏ 36 
x = 17 5616,972 1 33497 16,9; 559 17 56 15,9 —716) 18,5)‏ 
gage seee NSIS 53 3,674 657,9 I5 53 2,9).—7,9| 16,2]‏ 
5o Draconis .: N. 20 29 57,069 30 2,1 20 29 57,5 —7,2, 28,3‏ 
BS es 65 18 25924 41 52,4 65 18 16,8: +25 2 3,3.‏ نتم ...2 Lyncis‏ 18 
Draconis ٠۰٠ . N.|18. 17 51571 006 1 18 17.50,7)—7:6| 18,9‏ + 
ec**]51 10364138 49 3314| ~ Us 38 4928,5|--446| 45,9.‏ .لوو ..."8 
erc 6 2,9141 54 06 41 535901438] 512‏ .86 19 ::7۰8 
B Cygni 70 46 49119 14 0,5|384:95| 155| 553| ° 19 13 57,8 +82] | 19,9.‏ 1 
Draconis N.|21 14 56,969 45 5/8 21 14 55/6|—7,0 222‏ 69 


20 |8: - -2000/5 - ls6 55498138 4156l88m57| x7,| 595 33 4129|--58| 37,4: 
drm 8,5 سا‎ [56 85733 51 7/6 33 51 5o|r57| 395 


«N. R.|O 7 5329 |56 2 3 57 4216 835776 19,5 dunk 11,3|33 —Ó 377 
-Se Bi |. ,56 43 |55 32 11,4134 28 6 مح‎ 49:4 34 27 52|d-55 
l S: RIW 8.7.5134 31 6,8155 29 6,0 اا‎ 51,5134 30 893 
#4 NRI. io 023 34 053,455 59 21,0 —2 16,8133 58 29,4 —4,4 
7.85. -19U454.. Wet.. Nig 7 28,6|15 5230,2 4 15 52 30,8, +86 
50 Prasopier ور حا او‎ «N. 30.49,2|20. 29 21,2 -io =- one 20 29 205 م3‎ 
18 Lyncis:..*.| — pat: tol 24 42 2,3165 18 '8,91335,46| 165 55,6 65 18 33-165 
7 Draconis --»- -JN471 4241,9]18 17 22,1 Kek 18 17 20,1 +8/3 
gm. ولاو‎ ٠٠۰٠٠۰۱58 49 5514|51 10 8 | 88 49 52,31—3,3 
TO MIS SÉ SH 41 5421,1|48 5491 ck. E 54 190725 
8 no qoe -— ٠ «33 4472/56 55 2012| .. 183 -4435—46 
gm: ei ee 33 51 49,6 ‚56 8 29,4. $3537 | 159. E E وو‎ 35/6 —4r4 


- 18085% B | N: o 22 3611; (89 37 4313 er E o 22 26,4| —9,3 
IB eie و‎ SS 1710 0174 7 هبه‎ ^ 15 53 8,5|—79 


E Draconis ue ER .. 69 30 11,4 20 29 56,8: — 712 
.| 1٨8 ومو ورل‎ =e + |— unt Pol, lós 18 41; 4.41 53,6 39308 
T Firaconis REI cttm I8 18 627 130,2| ٢٣ 


er 65.18 28,7 3-2. 
18 17 58,9|—7, 

5I 10571 28 49 317 88 49 20,3| d3- 46 
48 616441 54 17] ° 41 53 5271-36 
..“ 56.56 0,2133 4236 83 4117 

:[56: 9 3,6.33 51 1710133389] - 
[o6 a5 90 712,4 
«196 7 36,6|—0°6 Stot 


'& 


90 7189-47 


2-43 ]37,2 58 3711809 .— 
34,1|—3,8 50 13/6180 — 
3,8-—|35,1 50 5049|80 .— 
ن !91+ 30424 9 
.|45106|—46 33 
4491—444 51 183 . 


14 12186.54 335 9 6 4/9 

l o 19 2425| 9 06 50 59,8| 2 > 

— 27 52. 9 846,80 5138.4] : ©: 

7. ‚gms. 1953: Weft. - MN Do ود‎ 25,7| 9 39 50151. - 
" "d ËCH 5 1,6156 55 18,4 

“1133 57580156 828,2]. - 


5 |Mond. ٢ Jr 1648|Bo 55268| 9 5194 ui suat 28,4180 53 3718| +43] 


Q6 Beobachtungen 


"mL 


Tag E EEN Tum des Mikroskope Baro- | Thermometer Sen Meridian pech ge zl 
Limbus. A | B. metër | idem | ben. Meridian, P. D i 
o "m 
5 |Saturn » خر ول‎ W 21027134 [posae 19°38 dau al 51,5 —P23,1 PME 239/5 
— ` 3053/70 2r More 38 54,6 — 30,8 70 20 51,9|--3/3 Y 
O 21 4115|19 39 I7,0/70 21 1911 سه‎ 314170 2025,1|—2,4 | 
— 4457|19 38 17,370 22 9,9 — i 31,8|70 20 24,5|[—24|' : 
6 lSonne-... S. R.|W 8 56 43 lag 18 52,8|51 41 3314133448 16,3] 69,1|—1 42/2138 16 575—354 438 
N.R.— . 591637 46 13,0|52 14 16,7 — 4519|37 4512/2|—3,5 
N.R.O 9 920152 1734,8/37 42 51,2 E 420 37 ۸ 48 
Ri—. 1222 51 4447,3j38 15395 [—1 51,688 13 3:517 
zem... 18745... |Weft----N.|v4 7 39,215 52328 15 5226,81 ۳8061 16,3 
50 Draconis. ->| — .-'-N.|69 30 52,0|20 29 26,2 20 29 17,1|2-8,0; 21,5 
18 Lyncis:...:| — unt.Pol|24 42 18,465 18 10,91337,04| 7 15,0) 552 65 18 56/3|—1,5| 2 3 
7 Draconis le .... N.|71 42 53,8|18 17 26,1 18 17 16,2|4-83| 19,0 
7 «19U404. نه‎ ٠۰۸ 43 28 6,8146 31 59,0 43 28 3r9| 72:7 54/5 
Miu: u eem 33 5 3,3156 55 18,71837,01| 14 0| 549 33 4523,—46| 375 
B. le rv 20 OL +... 33 51555156 8289 2 51 45,31—44| 06 
Mond:..: S. R.: War 13976 43 328113 17 3 وس‎ 34,1176 49 46:24:٥0 3 37:5 
E: 4 52 |76 42 168/13 18 19,4 —I 20,276 40 38,5|-#4,0 
O 21 1633 |13 2244,2/76 37 4214 + 10,6 76 37 39,7|—314 
Gen 19 45,13 22 21,876 38 4,0 | m 13,076 37 3871 —3;4. 
Saturn see O 2t 2652 |19 3520,5|70 25. 5,41337,00| 144 54/7,—125/3|70 23 27,2 —2,4| 2 40,0 
—  .8013|I9 536152170 24 Tiet — 3r7|7o 23 26,2 —2,4 
W 21 40 34 |70 2443,8|19 35 50,2 — 32217٥٣ 23546 +3,3 
— ^" Lo 253219 35 no اس‎ 24,7170 23 50,4 4-33 
9 |Sonne- NAR |W و‎ 839138 37377151 22 48,9:336,04| 182 748 —i 28,6 38 35358, 38] 443 
| S. R.— 1142|39 822,850 52 1,6 -2.29,139 7 4115—32 
| 8.1.0 و‎ 2022|50 55 17,939 5 92 |— 35939 4 1918445 | 
| N.R.|— 2320|51 25558|38 34 398 Pn pee 32 39,6|d- 4,6 
| 87. و‎ 18135 ,OR ilg N.! o 22 37,6189 37 io: o 22 29131918 4ه‎ 
[7*8 TO v mu His 5321,3/74 65 al | 15 53 !18/9|—7,9| 15,9 
50 Draconis -— SS N.[20 30 8567 80 4 20 30- 1,8; ې‎ 20,9 
18 Lyncis Deg e? unt. Pol|65 18 43,4124 41 49,6 prar 18,3 64,8 65 18 26,9. 42,5 2 r,t 
r Draconis guo قاتا‎ 10.118 18 8j! 71 42 ا‎ 18 18 6,7-7,6 5 
پش اوه‎ 19U40/: gr ٠٠۰٠۰٠۰٠۱46 3241,7|43 27 4. Gell 43 27 32,1 T35| 53/0 
69 Draconis <... 1.21 15 10,3 68 45 Sal er A n 15 2,2,-——7,9,^ 21,8 
Saturn “+. O 21 26 23119 32 15,670 28 ST 17,6| | 61,9, —I 230) 7o 26 375-65 23713 
— 29 36119 33 4/670 2722! — 82,070 26 370]—2,5 
W'21 4018 |70 7518۱19 32 42,4 — 342170 27° 5-3 
— 4323/17۰ 2838/9119 31 553 | ms. rape 26:57,8| 4-33 
1o Sonne..." N.R.W و‎ 1524 38 543821517 555833448" 197 Saal 6/238 53 i2,5—33| 49/9 
S.R.|— 1616 39 2532,259 34 5717 — '19;1|39 2438,264 
sS. R. 0 9 23 24 |50 37516139 65 247139 21 7,14 
Í N.RI— 262351 840,838 5146,1 —1 19,038 50 13/6 3-445] . 
11 6 ES R.|O و‎ 153550 5034039 9 49181337114 "gel 64,2 —1 43,8139 7 54/1145 46,3 
: R|— ^ 1843|50 19 54,1|39 40 30,3 ` FIRS 877139. 39 410 +44 
S RW 9 2836 39 43 45/2۱56 16 46,0 = 14614 39 42 4372111 | 
"ON.R.— 3131|39 I3 5,3|50 47 22,0 رس‎ 52,8. 39 10 38,842 
Sig OE کلک بل‎ 9o 727,8,—0"6 43,9 po 7 59-7 
DE... :1—0?6 45,0 90 7159 go 7 ol 


تت 


mit dem Kreife, 97 


E , ET NES VL. y^ wirt D J Car 
سا ت‎ ( € ÀÀ 
- 1 3 وټ‎ 


Ang: و ال‎ Rab. 


Lage des Mikroskope Baro- | "Thermometer Reduet, Meridian 
Tag : ; auf deu Refr. 
Limbus, A | 143 meter. | innen, jenen! Meridian, Z. D. 


Lom SERBIEN SDE SERE 
= " | " " | 


“ATO tete nl VV Bpap den chen 338,12 16,3 55:5 —ı! 9,8 70?29/55,2|-1-3/3 سي‎ 


 - 29.41 |70 30 33/2119 29 58,8 — 24/3|70 29 52,9 3‏ سم 
p. 21 3859 |19 30 9,8|70 30 18,0 — 295,6|70 29 38,56 |‏ : 
áp 442.5|19 2923,8/70 31 2,3 —110,4|70 29 38,9|—2,5 |‏ 
ت nenne - > 7 Fa Ba CI namen ers Tor nun‏ اتم سف baam‏ 
nan |‏ اه 7 go‏ | | | 7157 ۵9 یه Lag‏ مړ وو |Signal‏ 12 
Sore ۰۰۰ 9o 729,9|—0^6 44,6 be 7 78+ |‏ 
Der Kreis wurde gereinigt. . |‏ 
4ه |2153,8149,3 T 13 |82--- "ien - Wis: :N.l89 38 42| ٥ 51,8 o‏ 
M Se N. CA 719015 7 15 5238,4۱ ۳86 62‏ 18 ::7:8| 
«N. ER 3033/9|20 29 22,5 20 292431480 - 21,4)‏ به - Draconis‏ 150 
er unt. P. 24 4156,0065, 18 11,41337,81|  16,5| 5719 65 18. zj4|—U5 2 37|‏ +¿ ون 18 
Draconis ٠٠٠٠٢ — Na 42365118 17 21,1 18 3722,383 89‏ 7 
۰٠ a 28 3/846 32-17 43 27 59/8 —2,2| 41‏ — ار اص و1 78m‏ 
42,0 2 )43,8 48/7۱ 32 12,070 56,11 


Saturn essee.. W21 2547470 34-7,8|19.26. 6,3|337,21|- 16,0 
= — 29 970 332091119 26 55,1 — 25,770 82 40,8, -38 


ar 38 16|19 27 167٥ 33 55 — 24370 32 8350—25 


t 

| 4-5 7 12/7 وب  -‏ 335811 9,670 26 19| 4137 — اسم ود 
00—47 7 90 54 7 54590 76 ېی - ...+++ Signal‏ 
Weft ES 90.7 16,4 —0°6 53,3 go 7 49147|‏ 

14 gm.. . 180357. Pë): SEKR N.| o 22 20,2189 37 41,8 o22192|—93| 0,4 
78:1845:|—m9 ٠ N.15 53 9,474 6486 I5 5810/4,—7/9| 16, 
150 Draconis HEEN N.'20 29 55,8 69 30 1,0 {20 29 59,4 712 21,2) 
18 Loanes ee — unt. Pol.i65 18 25,2|24 41 50,0 38547| 8 58,2 65 18 17,61 42,5| 2 za 
Draconis d ad en N.18 17 54971 42 1,5 «d 18 17 56, ms 18,6 
7:8". luet, m ٠۰ 46 32 23,843. 27 39,2 2787795). 58,8) 
7-8-19 53 --|— -N| 9 31.31,4|80 28 27,8 9 3131,8,—8,7 95, 
RE e دخ‎ SEES. 156 55 40,633: 421,9 4 83 42057|4-58| 37,11 
69 Draconis ‘<l ٠ Nat 14 58,7168 AR 0,7 1 21 1459,0.—7,0| 22,1 
gm,, luet eet Sal 185 5233/01 4 7232 4 7251۱ ٣9:3 il 
" Urfae mett unt. Poli (76 28 13,513 32 713:335146| 16,91 5505 76 28 313,9 352,8| 
Saturn : «******|O 21 oc 34 |19 24 39,470 35 26,8. 335146 16,2| 55,11 165 Ze 34 13,2,—2/5| 2 40,6 


duo 2842|19 25 26476 09 
| War 38 7 page ۳ 19.25 16/1| — 25,870 344 266-3 
سب‎ 4142 70 353,8 19 24 32,0 lt 10,5 70 34 24:9 d- 3:3 | 
"ri | ۰د‎ SOS .په ووو‎ ٢ وویم‎ ae ووس :نوي‎ ES 


— 25/379 34 ge fe, 


15 |: Urfae maj. Ja ef unt. P.|13 32 10,8: 176 27 52,0. 335,30! 18,0 56,0 76 27 50,6 13,3 3 52,4 
; Saturn IN 21 25 13 |70 37 15,1 19 23 112 835,22] 16,81 56,0|—1 11,4|70 35 55,6,+3,3| 2 40,41 
Nu. 2831 79-3697,5 19:28 47:4 — 24|7o 35 559-33 
Q 21 37 46 |19 23 57,0 70 0671 — 25,370 3541,8,—2,5 
— 405919 23 10,4 70 36 569] eg 11,9,70 85 8541/3|—25| 


—on n apen ` 
— Salat 11421440] اد دې‎ 
—— 371340 39.4713 +41 | 
Ss 457 40 43 44 —2,8 | 


16 Sonne. - * 9 `9 83 58 ٨ 46 28/6141 13 3711133474] 18,6) 69,3 
(dunftige- N lr 71 (t9 19 38,5|40 40 2717, 


Luft ) N. 2 W و‎ 4724 E 43 55,6|49 16 1513 


R.| — 59049 |41 16 56 43 12,2 ٨ه‎ 5٥ |41 4 م48‎ N 
FRE سش ناک‎ eg eh VE E gene 
24 17° gn. - A p^] Wet... :143 28 8,0146 32 0,0| 43 28 4,0|—2,2 7 
7۰85.19 53| — --::N.|8o 29 9,4. 9 30470| i 4$ 30 48,8 Loi 9:81 
READS 20 2. | — unt. Poll 24 29 267. 65 3038,5/336,68| 13,51 48,9 65 30 35/9 —1,5 1 7i 
1 Urfae maj. —  —-— [13 32201176 27449 é| 76 27 42,4 3 8570| 
و ې ولاو سو‎ lea 47 zu) 


25 13 11,0 64 46 58,142,4| 2 29) 


| BEC A 


: Collimstionsfehler von Auguft 13 bis Auguft 152— 7,2; von Àugult 24 bis September 8 .و س‎ 
111. Abth. 25 


Geftirne. 


........ 


e 19U40*. - 


siss’ 


eo... 
e D 


sen e 


7- Fa 
7:8-- 
7۰8.۰ 
٤ Urfa maj. 
5 20 


| 72 7 H: 


Beobachtungen 


Auguft 


Lage des Baro- 


Limbus, 


Mikroskope 
A. | B. meter. 
" " | " L 
W 21U22'29 |70950'31,9 19" 28 
2548|70 4940,019 190 32,4 
O 21 35 8 |19 10 56970 49 11,5 
3826 |19 10 7,3|70 49 5971] 


وه هه ه هو د 


Weft... 


9o 656,0 


—0?644/7|90 ` 
—0'6 59,5 


90 7235 


46 32 36,343 27 26,3 
N.| 9 31 42,5180 28 16,0 
56 56 00,33 4 35 
ووهه سه چا‎ ‚84 58 3,61 5 1461 
173. 24 35,8. 16 35 22,6 
i25 13 35,0 64 46 3513 
N. 15 46 9,8174 13 46,5 
+ N.115.45 22,274 14347| 

N.|ı6 5447,073 5 10,8 
29 35 45,060 24 24,1 
140 36 38,4 49 23 21,0 
N.|17 41 4,472 18 5214 


tao وه‎ 


336/30]. 


وهو هد e‏ € — 


336,20 


zs Les ooo 
e leen ` a xs sr e 
.. — ` a zs re 


43 28 10,5 


55,2 31 46 د واه 

N.|80 29 11,7| 9 30 46/9 

مړ 30 65 ,25,4 29 24 
15,7\336,80 57 184 06 5 


— unt, Pol'2 


und September 


Thermometer 


innen, | aufsen, 


.. 


- اوږلاوو. 


— unt. 2 


وهه وه .ې 


s.es... 


«N. 
IN 


DIE x... 


Mond. .-.- S. DO 19 5040 


ı Urfae maj» 
7-8m*- . 21! 
78° 

IT t Cephei 


5425 
W20 255 


TEE 
:|Weftunt, P. 


— ene 


هء وی 


- 21111. . 


... 


.ووو ده 


n 


..... 


د دود 


.. 


N.74 


13 32 17,576 27 47151386157 
116 36 9,3173 23 48,7 


74 1435/5 15 452115 


2 47 11,6125 13 8 
474 15267 15 44 31,7 


90 7123,9 


—0°7 3 
ere MEG 5E 


| 
| 55/0 6 مو 


)242 27 32368143 46 
33 6 23,080 54 و 
58,0 4 3,6180 55 9 

80. 7330| 9 52457 

80 8 6,9, 9 52 10,9 

I3 32 10,476 27 54,7 

64 47 13,1125 13 767 
14 32/3/15 45 23,3 
15 22/3115 44345 

557,0|16 54 90 
25 94129 35 6 
24 6,5140 36 4 
19 38,517 40 18,0 
2023,9|17 39 52,01333,98 

154 46,6118 529,4 
9 41 12,7| 1 395 
N.:88 33 52:0| 1 26 3,7 

229 39,9 87 30 20,4 


333,68 


N. 83 30 48,2. 6 29 10,2 
:** N73 3643/1116 29 15,4 
-- -N.73 44 16,6|16 15 39,8 
N.85 4547,8| 4 14 5 


LL 


1816. 


Reduet; 
auf den 
Mer dian, 


Meridian 


Z, D. 


Corr. 


o | 


12,6 46,2: 
—.257/79:49 -81| i+313 
— 24470 4842,9 يسا‎ 
—1: „1,70 48 44/0/—2,5| 


"bo 65o3l-u 
WË OR, dir ` لا‎ 


43. 27 25,0 +3,5 

3T 433 —9,7‏ و 
4-58 1,8 4 33 
9,3+ 15098 5 


E B 
: 35 23,45 


13,0 
64 46 30,2 —174 
15 46 t1,7|—7,9 
15 45 23,8 
16 54 es 
60 24 19,6|—0,5 
49 23 21,3 2,1: 
17 4t 6,0 —7,6 


12,2| 4718 799 


تا 


43 28 "lag 
y. 30 4716; "kat 

65 30 39,3 — 1,6} 
5 2 43,2|—9,1 
2 od — 3% 

CH 27 45,0, —3 e 


15 45 23,0 "e 
15 4437,5 +8,6| 


٨ = [90.77 1206 H- 4:7 
| و‎ 6.508147 


43 27 23,7 35 
56,7|—139,8|850 420,9 —3,8 
4 1913 —3/8 

7 248 1-42 
7278-42 

27 32/2 — 313 

47 36 4 

45 255-6 

44 36,1 +8,6 

16 54 15-5 
60 24 55r4 T 1,6 
49 24 0/6|—0,8 
17 49 193-4 
72 20 16,0|-3-3/5 
gs 54 39/6] 2-375 
I 18 4314 +9,3 

26 5)9|--9,3 

29 39,82 

29 1 1j0l ۹3 

26 16,2 -+8,6 

16 15 41/6 6 
4 14 9914913 


15,5 


1491 557 


14,21 540 


Refr. 


rigs CN Le aal 246,6 


‚1713 
2 3,2 


1717 
142,2 
1 7,8 

18,6 


55/1. 

9,8. 
2! 7, 

| 5i 
3 57,0. 


niit dem RHreife. 99 


September 159215. 


jT 


EEN Lage des "Mikroskope Baro- | Thermometer wy Meridian Con. Be 
Limbus. AT ai | B. meter. | inen. کم شا‎ EF SEA Be Z. D. 
e t | " | " LE doi aj 3 "n 
pm, nglart.. a: N.|83°33159,0 و و‎ . 6025150,7 +9,3 6,4 
7 vits 28:55 Le “N. ۱87 12 41,0| 2 47 14,6 2 47 16,8 49,3 2,8 
سه‎ o pest + N. ‚86 4168| 3 55 37,8] | 3'355 40,5 مسا‎ er Las Et و3 غا‎ 
47-82. Ee Web, '|43 28 15,5 A 31 52/5 udi 145 aal 43 2811,5 —2,2| 54,8 
8"....90 E Tos DEE :156 56 1,8133 A 0,0 33 3591-58) 6 
7:8:-- 20,10 :|84 58 231 5 76 5 15311493 51 
ı Urfae maj. ---|— unt. . Pol 76 28 21,1113 32 Sr 336,601 51 mei 76 28 4 +3,9! 355/9 
AR .20 sat. ej ٠٥ 73 2443016 35 13 16. 35 15/5/4-8/5| ^17.3 
CDS -4|18 32 2,3|7t 28 dis n |71 28 2,9|—2,6| 2 51,5 
Mond. SS. R. o 21038^ 5 15 40 0,7/74 20 87138672 12,8 Son "59,217 74 18 4831| 521,7 
Sl 4111 [15,48 -8;1|74 19. ft 54,274 18 92,313, 1 
m Wat 4923 |74 2058,615 39 20,6 + 20,474 21 <94 43,7 
Faa — 5222|74 21 7,9115 39 2 + 12,5774. 21 10/9 --3/7 
5 Pegafi-...... OE... 40 3637,849 23 2417 49 23 35 ra I 7,6. 
7-8"».-22Upo'-.|— .....N.lı7 41. 8,0172 18 52,6 17 41 7,7|—76| 18,5. 
53 Aquarii Bor. |— « .....|17 40 18,6|72 19 47,0 72 19 44/2|—2,8| 3 0,2 
$70 en 18 55957154143 71 54 19,9|—2,7, 2558 
9-9. . 22U5o/. .| — NA 1 193712188 0 L 19 36,1! —9,3| . Ir} 
6: Däi 49 «eh es I 27 1,6(88 38 083 : 1.27. 6/7|—9/3 1,5: 
6.7.7 x85, N IE ee 87 31 6,2) 2 48/4 2 28 51,1 +93 2,5 
٠۰۰۰۰۰ 23 21 ka «N [16 3613/273 29 4718 16 30 I2,?7|—7,8| 1 ۸ 
17:8°:: 23 25 E N16 16 856/73 43 2315 16 16361|—7,9| 16,9! 
مې 23 نه و‎ (— ٠٠٠٠۰۸۷. 4 1457085 45 26 FIF Z 91 | 48, 
76 23 55 -|= “N.| 2 48 3,987 11 58:5 2 48 27|—9?| 28 
7: 0 سا..‎ EN. 3 56391186 32717 3 56 33,2)—9,1]... 3,9 
Se... —0°%6 44,790 6541 90. 6 49,41 —4/7: 
۴ 2 ...د‎ 90 724,7|—077 112 9o وول‎ 
6 Sonne... N. R.|W ro 52 5 48 252,941 57 21,71336,26 E 63,8 S وز‎ 8 78 i278—ri i a3 I27,8 I I m 
S. R |—' 5433 48 34 7/441 26 54| Jo 83648 اورا ,و2 دد‎ ۰ 
"WS. RO ور‎ 440 41 29 1168۱48 30 56,2 E 433 8 30 89۳2,3 
N.R. zeg 842 0221 147 59 4617 ei [—1 32/3,47. 58 10,0, 42,4 
kr mg ض څسشسسيييمظ‎ ٢/9 - TOR چو کا‎ 
o (Sonne... - N. RW 10 äs, un 35,1 |41 3438r 537,50 I4,8| '59,1|—t1 20,1|48 24 8,4l—1, o I 48 
einer ES 48 56 Feo 41 3296 "kaal 56: 3,4] و‎ 
S. R.jO 11 823141 6 44/0|48 e 22,2 — 45,9|48 52333|T 2:2]. — 
N.R.|.— 1047 |41 37 5710148 2271778 —132,8|48 2034314233] 2 
7.9m.. le" Wefl... 43 28 9,0 46 31 56,4 43.28 6,3|—2,21 55,31 
7-819 SC ke N80 29 11,0) 9 39 4614 9 30 4771۳٣911 87 
LEES 8 پوس شه‎ 24 29 28,365 30 39,8 65 3035,8);—1,6| 2- 7,5! 
ye 20 es ZE "Se EK 2 36,0|84 57 2501337951 126 49,0 5 235/5|—9/1 Bet 
je 6 ui — unt Poliız 32 2174176 27 44,9/337,97| 12:4| 48,5 7 27 41,9|—3/3| 3 58,1 
7:8--. 20 Unze. tjp ضت‎ ee 16 3612/7172 47,7 i 16 36 125-981 1754 
78۰۰۰21 12 | — ٠٠٠۰ 64 47 96125 13 8 i 64 47 08424| 2 6 
Bio i .: EEE 71 28336118 31 43131337197 ون‎ ee 71 28 252-4 2 53:2. 
7-8 21 56 ..|]Oft ----- 1116 54551173 5 40 I6 54 55,6|—7,8| 178 
8. Poe 21-85 S ...دغه‎ |29 35 54۵۱696 24 20,0 60 24 12,6|—0,5| 142,9 
7:8. 22 10 --|Weft----N.|72 1943,4 17 40 11,6 17 40 14,1] 84| 18,7 
77 XX E و با‎ 5446,018 532,2 71 4 Ce Tà5| 8 
6:7:-- 22752. | — ٠٠٠٠۷۱۵٠٢ 4527,9) I 14 29,0 1, 14 39,6) ٣9,8 ا|‎ 3 
"CH 23 4::| — -:..N.88 33 56,9! 1 26 L8 126 25--93| 1,58 
B6 23. 8 (C) OX Do cn 2 2939,5]87 30 23,5 2.29 37151921; 2,58 
#8. 33 12 | — ....N.]83 8046/9| 6 29 10,5 6 29 12,2) +9,3] ée 
7 Vin. 23 25 نه‎ ..eN.473 44 1455/16. 15 46,5 337196 11,6 ASB| 16 1546,0|--9,6| 17,2 
Jes 23 40 -+| = Ni رب‎ | 4 I4 مه‎ 4 14 10,7 +93 Kei ١ 


KE,‏ تت 


100 Beobachtungen . 


en E i A سا‎ nn e m en تس‎ —— 


September Anti 6. 


Tag هې‎ Lage des Mikroskope Baro- | "Thermometer E» Sp, 
Limbus. T ` meter, | innen. سا‎ Meridian A v 
" | " | "| "| uh 
| zm: 23g. -| Welt. ---N.183?34/ 6,2, 6°25'559 page kaal ` 65 
|| ° 23 55 -:| — .... [87 12 42,2) 2 47 7 2 4715,]|--93|.- 8 
kee Bet ee We 4199 ACEN ck 18 55441193 39 
8|7.8--- 21U5o'. . Wet. ..N. 73 5 495116 54 715 16.54 9:85 1719 | 
8.0... 21 | — ٨٠۰ 60 24 56,6!29 35 16,5 $ 60 24 50,T|H- 1,6| 1'41,8 
7.8۰ 22 I0: I... N.|17 41 8772 51,9 nd 137 50,8 | |17 41 .9/4—7,6| 185 
53 Aquarii She. [I7 49 10,1|72 19 53,9 ١ < 22:19 519|—2/8| a ot 
Cd en 18. 550,5,71 54 119 71 54 10,7,—2,7| 2 556 | 
|6-77..22U524..|— ....-N,| 1 15 224۱88 44 37,0 ..... Ie 15 22,719—9;3 L3 
6-7.--23 تا ېږ‎ ٠۰۰۷ 1 26592|88 33 8 1 265921—983| په‎ 
2362: يت‎ 87 31 67| 2 284555 j228494--93| 2,5 
ge چو‎ 25*:|— ».---N.lı6 1636,873 43 18,6 2040 de 12,7| 48,8 16 1639;/!,—7,8|. 17,0 
VIRES 23 40 | ser N] 4 14 59,085 44 57,8 4 15 o6|—9/]| — A 
7:98 نبا وې‎ er N| 2 48 9,8187 11 5015 ویوا سروف‎ 
EE 6 ساتم‎ ٠٠٠٠۰18 3 568718186 3228 3 5637,3,—93| 39 
| | 
9 mo : S. R. lo 11U 525 4o 21 m 38 19,61335,71| 156| 65,|— 2 : 49 37 42 rn -I 513 
N.R.|— 736140 54 3,349 6 27 — 26649 :557,1142 
| N R.Wır 1425|49 947,940 5027,3 — 2713149 9 13,0 os 
S. R|— 17 349 4225,5|40 17 5245| | —1'11,2.49 41 53-٥7 
ور‎ Sonne---- N.R O 11. 948 40 721,0|49 52 48,0 337,23| 16,8. 63,3|—122,2/49 51 2131۳19 1 6 
SR 13 339 36 1466/50 23 51,6 — 26,3|50 2322,2|2- 1,8 
S. R./W 11 2221 50 27 26,8 39 32 48,5 — 87,259 26 42,0 یم‎ 
N R|— 2522 49 5622,6 40 3 53/0 135,519 54393 —06| - 
o Pym... 8U 21. Of unt Pol.l65 31 38,024 28 56,1 65 31 21,0-2,5| 2 5,6 
i 7.8.۰. 20 IO j... 184 58 55| 5 1458133754 1574 3 5 1592 +93 504} 
~ fe Urfae ee ***j— unt. Pol.l76 28 23,013 31 59,01337,53| 1419| 548 76 28 12,0 pan 3 547 
le ED 2173.24 45,8|16 35 1272| 16 35 13,2|+8,5| 454 
: 8 ..... 21 I2 *:|— ۰۰ 25 1335,4 4 46 31,1 64 46 27:9: "ir 2 1,8 
B ouis 21 34 | s |18 32 9671 27 593, 71 27 54,8 —7,6; 2 504 
7-8:-: 21 50 ::|— N.16 5453/673 5 Sal 16 5455,1,—7,8| 1716, 
Een ماکان دیاش‎ 9 35 48,0 60 24 16,2 60 24 14,1 95 1413 
i ze 22 10 -:|W ef N.72 19 40,7|17 40 15,11337,43) 14/8| 53/2 17 40 17,2 +8,4| ` 18/4 
| 53 Aquariü auf] — ٠۰٠ 72 20 314117 43,2 72. 20 24,1|--3/5| 2 59/4. 
E d xs etras "tad 71 5448518 527,9 71 54 40,3 ۳35| 255,2 
| fm... age, | — »...N.88 3559,2| 1 74 12359!|t9,3| n4 
.16-7:--23 4 Se ER T 1-26: 4,5 1 26 717; +93 1,5 
167-٠٠23 -8 — E 2 29 41,487 30 16,8 2 29 42,3. 79,2 2,5: 
7...۰ 23 13 بت‎ Se 83 3046,4| 6 29 9,9 6 29 11,8 +93 6,6 
7:38--: 23 25 -| — ٠٠۰۰۷73 448/2116 1548141887140, 1317| Ana 16 15 59,1,+8,6| 16,9 
ze 23 40| — -N 85 4541,9| 4 14 13,6 41415993! 42 
7-8:-- 23 51 — ....1٠.83 3356/2! 6 26 4 6 26 2,1,4-9,3 6,4 
C AER 23 55 | — --.N.87 1236,8| 2 47 18,2 2 47297|-93| - 28 
L 70 1 — ....N.86. 410,0 3 55442 3 5547:1|-d- 9,3 3/9 
PES D E کم اد‎ tue 99 وما قد7‎ 06 : go 7 13/0147 
à OB ee —o' 6. p 6 54,0 go 649,0|—4/7| 


19,1 3 لایو 37 60,0|—120,3]50 .15,7 


| 13 (Bonne A Ons وچ‎ 21 33,8 50 38 33,4 338,02 
B.— 2021 38 5025351 938,9 — 247151 912,t|2- 1,6 
s. RIWI 28 4 D 12 56,038 47 21,3 سب‎ 18;4|51 12 28,91—0,3 
N. E 30 25 |50 41 2515/39 18 48,5 سه‎ 50,750 40 27,84 
۰ SES "H sd unt. P.13 32 23,676 27 40,1'339,35| 14,0! 50,9 76 27 383-3 ki 
ek, ZE poc ere 16 36 8,5 73 22 51,3 , 


“BI 12] شت‎ +... 


^w 
So 


64 47 12,6 25,13 6 


` Collimationsfehler von September وړ‎ bis December 31 = — 16,9: 


mit deu," Kreifes 


W Lage des 


Limbus. 


f 14 i Uifae maj. . (Of unt. et 76 28 16,013 32. 3,6 
: i dolgain |= cis 3 2444916 35 119 | 
D ea TO :*|25 13 40,564 46 25,3 3 
AM. nn 18 32 10,271 27 58,4 341/78 
۱.16 54 58/273 4565] <> 
29 35 48,0160 24 17,0 
40 36 39,0149 23 19,2] ` 
We, us N.17 4t tous 18 45,85 ^» 
17 40 23,272 19 42,5] | 
` E 18 567,571 54 SONE 
DN r 2458818835 Lal |E 
ON 1 27163 88: 32 53, MER" cê 
87 31 12,3! 2 28 38,905 3 
=i |.....N. (16 1641/073 43 15,7 341,60] 10,3] ' 
Meng 415, 9285 44 5714] - ck : 


1341,79 


— Py roce. à 


e f سا‎ 


D 
.هه ههه 1ه‎ 


.<N. 2 48 13,6 187 1 717 
-N.| 3 56 44486| 57 
—0°6 44,290, 5717 
9o 727,4—9?7 71د‎ 


15 Bonne, 


R. 
(Wolken) È DES? 
N.R.— | 
se 22U544- - 
23 4° 
re äë Dr 
*523 13.» 
e D SE 


27 20|51 59 144 38i ۸7 : 
36 36 ps 4 10,0 51:55 5844. vibe iod 


‚3 37 
N. 88 3559,2| 1 23 58,2 
SCH 88 33 48,6) 1 26-8171 - 
2 2939,4|87 30 19,1 ' 
:«N.[85 3043,0| 6 29 14,6 < 
N. 173 44 11,6116.15 48,8 340,051 355 
(UN 85 45419 4 1413/5 
=.. N ۱83 33 5712| 6 26 1,7 z 
'***N487 12 3912| 2 47 15:4] - 
e 86-4 9,0| 3 55450] ا‎ 


II 28 29 |51 5I 017 |381 ER: 57 339,87| 15,8 

8045152 22 25,037 375 | 

II 40 32 |37 40 56,7|52 19 يو‎ ot 

43 5|38 12 7,0151 47 59,0 

wet unt. P. 13 32 15,7|76 27 49,1 
ARS a «pc. 16 36 6873 23 51,8 
ET TIES 64 47 110125 13 8 
[71 28 39,6|18 31 ens 389/15 
SAN 73 5544|16 54 6,4 
— e 60 25 2,5|29 35 3 i | 


d R. vw tee = 27 53/7138 32 24,0 34: BUE 


ı Urfae ue 
20 Bean 
. St وي‎ 
“21 35 n 
D 21 50 .. 


839,20] . 15,0 


— 


14,2 


24 ‚6,4140 85 4 
19 36,0|17 40 19,0 
2 25 2,817 48,2|889/14 
5451518 5252 
24 56,9 88 35 656 
27 3۵188 32 57,4 
87 31 ers 2 28 40,0 


14,3 
148 
«N. 16 16 45,9975 43 10,5 


...<N.| 415 6685 44 52,8 
ST 2 48 13,6 87 Ir 47,8 


111. Abth, 


38 35 10415124 529 A 


538 


101 


Reduet, 
auf den 


76 28 7 Lag 4 12 
16 85 195 +85 17,4 
64 4622,4 —1,4| 2 15,3 
71 27 541, —2,66| 255,2 
55 09, 8 . 180 
'241415|—0/5| 144,1 d 
"B3 20,1|+2,1 
qT Í2,2|—7,6| ` 
19 39/7|—2,8| 3 | 
54 38,—27| 3 . 
24 585|—93| 
27 62-3 
28 433| 9:317 
16 42,7|—7;9 
15 23,991 
JH 13/2|—9,2 
4' 56 44,3 9,1 
9o 64937 
IER E: 1555|d- 4,7 


69,7 rl, 26 PR 03]. D te : 
le. 26,8/5t 58.39,7|—0,2 d 
ke 348۱51 55 19,4 4-1, 
,صا‎ 39,6151. 23.20 GË 
, iS ‚5915 +93 
98+9,3 
e 40,2|—9,2 
29 15,8| 3-9,3 
15:48,6;-8,6 : 
14-15,8| 49731 2° 
26 2,3|--9,3 
2 47 18)t|4-9,3| 
3 55 48,01-4-9,3 


62,6|—1 513.51 49 د صا ره‎ 113, ip 
— 28,8.52 21 48,0 —Ooj1 ` 
— 397/52 1828,0|- 1,4]: 
—I 274 51 46 28,6 +1,5 1 
553 l76 27 46,7|—3,3, 3 556 1: 
E: 16 36 7,5|—7,8 17,2 #3 
64 47 164214) 2 sat 
71 2831,1|--34| 25153 
16 54 6٥ ۳٢-8 
60 24.546 4- 1,6 
49 24 امام‎ 
17 4021,5|2-8,4 18,4, 
72:25 19,8|d-3,5 25898 
7" 54432 +3:5| 2 545; 
I 24:565; Sl 


53/8 : 
17,68 
1418]. 
I' 7,41 


3/2—93 127 
284454913 2 
9ه 477 16 6 

15 6,6|—9,1 


1 


102 Beobachtungen : 


EE EE EE 


September! und October 1816. 


| ei - Mi nad | مهو فل لاه‎ | Reiter. | Meridian 
| Tag | ime, — Pa auf den : د‎ dE 
| T CIT | : | ۸ Affen. pee Meridian. Z. D. 1 
i = I 
| i " t m] | im |. | | "| n Oh 
| I Jf es'6dOft*«- e N.|.3256/42,8 867 7 1 Ki 1 ica: | cn 8756/43,3| —9/1 3,93 
1 س‎ 
f H 0.) | 
ee Q. Anton 10 37 48 586,52. 11 10, sta a6; (67,9 Léin 9 42,3| 14| 1130 f 
| Bd) 3435|37 17 54852 42 154 Au: —. 256/52.41 445g |d- U3] : 
, AW-11 43 56 |5245 46,9|37 14 81,1 : daol se Bii 72 52.45 1,2 0,0]. 
| ‚Bd 47 10152 14590137. 45 27,8 lerne d یوب 2,8 52.13 2 ناوت دد‎ , : 
: JOR unt, Pol |76 28 28, 4|13 81 3 aal 716,2] è 383 ......-8 156-39 852/9 
| 5a es 73 2444,2|16 35 11,4 alopato |[16.35.13/6.--8,5| 17,0 
3 Qm 25 1333,0164 46 348]... Lech. ]64 468399 کټ‎ . 2 7 
| eb cecN|It:5 4618174 18395 eios 0م 9:3 115...... .ره‎ - 1361. 
| ` It Cegbei, بل‎ ٠ N.|15 45 31,7|74 14 28817 cl: zt... e < - 16,1% 
— cen N16 54 57,1173, 17 Je 5459078] 1744. 
| 5 چا‎ 29 35 45,0160 24 19,9]. - 60 24 17,5,—9/5|-1:40,3 4 
| E Re 40 36 3711|49: 23 20,91. 49.23 21,9 +2,1|.1 6,78 
ol oo IN Iz At 1۱772 91 ) 7 4113):9|—7,6|. 153 3 
i 17 40 72 19 5547, TIE 56,0 72. 19.5, 32,8) 258,2 $ 
چ ي‎ 18 546317154 17,3). x 71 54 15,527] -253,8 
EE Tie: 3N 88 35 545| 1124 ok. 1.24. 8j1|4-9,3 1,44 
| 4 اچ‎ ui N [88 334712] 1126 Séi o Lu: hm مت‎ '&:26.10,4(d-9,3| tat 
| | روو‎ 2 29 37,9|87' 30 06 2:29 38,01 —9,2 2,58 
| ul GE, ` 83 30 42,6| 6.29. 15,1 6.29 16,3|-49,3| Gët 
| ٠٠۰۷.۶3 44 9:916 ١ ‫8 563| 16 1549/78/6 16,78 
1 Tea N.85 45 43r1| 4 1417| 414143493) ^ 2ھ‎ 
| — ..-.N|83 335511 6.26 0,3 cep] پر‎ ` |626 2,6493], 641 
| DON. 87 12 36,0| 2 47 1814 ; 12 4721,2|d4-9,3 2,8 
| هخ دا‎ IN: ps 4 10,5| 3 55 43:4 : Ve 18 55 46:4 4-9,3 3/9 
: S Zen Ec MET هر هده‎ Ae EMEND DESDE E وسو‎ 
| 18:|Sonne N. RAW t1 34 37.152 37 49,2137 22 2717|335199 18,3 65,81 26/052 36 14,8 | So 113,8 
S.R.— — 3755|53 8543|36 51 205 d — 28,653 (817,8 +01 
S. R.|O 11 47 38136 54309153 536:9 eben qe 8710153 466117 
N. R.|— 50 48 |37 2527,4152 34.4314 \ —ı 390 52 % 59ol+ 1,3] - 
| Signal ene ....... —0°6 67 „6519 wer ; 190 647,8 —4,7 
i ‚[Welt--..+- go 7252 —0°7 nal | Lic | - 9o 7.1313] #47 d 
23 |Sonne N.R. W 11 5543 |54 33 38,0135 26 36,8|336/4°| ` 18,8] 56,3|— 30,3154 33- oi3| 3-04] 1 20,8 1 
S.R—ı2 112/55 5117134 55 9,7 — 08155 5 5ه‎ 
S. RO 12 555134 57 35,855 76 — 41,3|55 145714017 | i 
NBA 9 0135 28415 54 31 2610 —1 41,654 29 47-٩8 1 
Venus ees 0 12 47 II |30 20 2/2159 40 11,2:336,55| 14,6 ‚570 —1 27,259 38 37,3—0,3! 1 40,7 à 
—  5044|3o 2059,9/59 39 10,6 Ls 22919 38375 —0,3 | 
Wı3 1 3159.40 3313 20 16,3 — 41,3159 39 12,2)+1,5 | 
= — 431159 41 8,3|30 19 3 —1480|59 39 13,0 + 1,5 | 
3.7 7785s geleet, OR ---- N.|16 1649,3/73 43. 5 16. 16 50,4 Sei ver) 
6.7::: 23 40 --]— -N| 4 15 11,285 44 4818| . -4 15 129,1 43 
6. .23 58 --|— + -N.j1o 22 11,279 37 43,2 Io. 22 14,0. —8,6| - 10,7 | 
6.7 23.57 --|— oem 42 28,8|87 17 32,0 1 با‎ 22 28,4 6٤1 2,74 
ges o12..— c RA 543677 54 16,0 12 543,8|—8,4| - 12,51 
Gë ra wir. وه‎ eric igit 55° 5 6,8134 54 57,3 ; 34 54 5»3|d-54| 481 
8- و‎ Ari. 54 43 29,535 16 1 35 1629,8|2-53! 41415 
bb E o32::|— ---N|3 2234/87 57 362/332,922| 846 8 2236|—92| 301 
du CDS 12 46 "Lk unt. T 70 9 48119 5I 715 7o 858,71+3,2| 2 40,6 | 
GB. 0 ږق‎ *|— E IO 1629,9/79 43 26,0 IO 16 32,0. 9,64% - 10,6 | 
Pisis. (SCENE DET 1I 40,1172 48 16,7 2 1 17-11 47777 18,2 3 
7:8:-. r1 1o-:|— 17 IO 11,9172 49 06 718) 06 17-10 I2,2|—777| - -18,1 
7 1 بحام. چو‎ 154 r188 5557 | 1-54. 47|—92| --- 191 


ETE MEE RIS وه دل مدد دس وب‎ EDS 2 di 5 KÉ سا‎ TS X ډار‎ ede Ce avtu 


wt dem Kreile, 105 


rag Géftime "i dos Mikroskope Baro- | Thermometer dp P om a.) nig 
Limbus. A. | B. meter, SE geni Meridiar m. £ D. 
n bad La | d Së eler | 

IW m 1U50^. .. OR net N.j27° 58126 62° ELLE d لت‎ 27 5801205 -— ma 1 
N T Sonne. i. N. R: lo. وو دوائ‎ 31 12 kaala 47 542 mE da 58 3 46328 GE 1554 3 
| Si 3533|30 49 51/7/59 19 1561 = >s Ka * (285 59 18 43j4|—0o,2 
liS. RW 12 4533 |59 22 416.30. 37 38,4 Lt: " are 86/9/59 21 هوم ېږک‎ | H 

| Rb 483558 51823317 841 kr 3 312158 49 594 +1,3 | 
E lamdez: 23lror..|Wefi: :--N.|r2 19 30,0|17' 40 23,2] =- ^ n m 17 40 26,6! +8,41: 19,04 

| Les wer auf, | — ٠۰٠۰٠۰۱۶٥ 2029,0|17 39 48, SECH? SE E .. . 772, 20205117-351 3 473 
Iz o 2381af 4| ms ° 8. 83 4512,21 6 14 42,6| =< re o! MK: 6 1445/?|--93| ` 6,54 
r 7° lete 23725 تا لب‎ ++ N.73 44 4816 15 540 age - Za A92] A... [16 15 5461-86]. 1754 | 
7 dean 28146 نب به‎ ٠٠٨٤ 45 88,6 4 14 17,8) GER aa^: — 4 14. 19,6149131 43] 
د.6۰‎ 23553 "| — -:::N479 38 42/8110 21 tal. Je: 4.... Mo 21148۳9 10,94 
az N. 87 28 286: 2-412860] bail kb 524132751498 2773 
766 06.1] لش‎ 2 N486. A Sol 3 5552,5 ڼي‎ ۹ H-3- 55 55,2 --9/8 EISE 
seldze nee 0182 — e N.77 55 | 213 12| 45931, 5 ۱۳۳ دوا لعح‎ op) oo 11127 4 5694-89| 3281 
7 850-0 qoe pe re 34 5543/1۱55 4191310 o8 88 edes r |- [34.5549 اص‎ véi 

SOE 40024 1) er] ce 35 17 16,8 54. 42 äi uela. elt, 5 17 16,3 —4| 4272 
Mond. -. «S. RW. lo 28 33 |56 46 1717 33.135881 5 o kii cma 13/656 43 55/9 0/9 30,5 d 

٨1: Sek: — | 8118156 45. 3/2 33 15 10r4l ge je | 7*1. 2,7156.43:587|80,9| ^^ | 
O. o 38 17 |33 19 53,8 56-40 13141. <- |- s h 28,9 56 40 387i +03) > | i 
| "Sei — 4128133 19 52,4 56! 40 1381.5. 5. |; It 28,556 4039/2|--o3 ا‎ 
zur... 12048. Weltunt.P. 19 5141,9170 832,1 70 8251|—24| 243,8 d 
Geen 40154 | = t: -N.[79 44 19/010 15 38/2 /338/161-- :6/6| - "eo E |1 15396-۳97٤1 719,80 

7 Bene dion] — د الصا‎ 49 (2,7117; 10 5274| 2: leg 5 17-10 54,9|-F8,5| 18,5. 
8:- nr 1:10 سب‎ Er 50 345117 9 19,9]. e 17: 92271485) 18471 
6-7:2-—1:82 E ge N. 88 6393| I 53 147] QA 1 53 17,7 tes m 
SE ^ Spo EB 11.162 2 38,2|27 57 22,8 38821 SC 399| ١ 27:57 22,368 231 
6 [Signal مس‎ We, سا‎ 7283-67 a4 5 |... s» 7158--47| ٢ 
jose KM SE go 654,2 | 9o 6493—47| | | 

8 |69 Draconis oe E. .|21 15 25,868 44 36, pel. tgo] - 46,8| , |21 15 24670] 227 | 


801 Jeck 29,3 61 49 36,5 8 


I 3591 
e 31,7 62-21 47,0|—09) + 


"II 41,862 25 ص231‎ 
. E. —1 46,7,61 52 51,6|-I- 1,9 f 
Venus ipus. o Wis 19 29 45 45921 14349 387,40! 3 415 22/7|68 45 28-6 281,2 1 1 

— 2221168 45 24821 1 S E > — 2,6168 45 12,2 +3,0 
O 14 2816 |21 15 43168 45 Sa | rz 215/68 44 39,1 —2,2 1 
ko" at د٥۱۵۶‎ 14234468 45463| |: — 5913,68 اب 82 44 598,8 سا‎ | F 
j| 26 |6" - i 23V 53%. -|OR -----N.10 22 19,4 79:37 3712| -. ; 1 —qez2:1—56| aw] 
|. .17°8 o سا‎ "++ N29 13 22,8 60 46 36917 = 13239 —5,5|- 8374 
7:8 9 12..|— ٠٠٠٠۰٠٠٠1٤ 554917754 3/2 555/9 ٢۳-84 129] 
ووو‎ o 19- Ze ده ووو‎ Ei 1717|34 54 4714 34 54 49۱5١ 42,11 
مههه‎ Ee veer ER 154 48 4315 35 16 14,7 135 16 t56 t53 42,6 V 
6-7rp49. 7 1 N 2 28,8,86 57 3441338158] 58 35,3 3 22752—92| gr 
Je 12 48 --|— unt. Pol|76 ‘9 13,919 50 58,5 70 9 7714321 245,5 f 
ze وه‎ EOE 88 30 55,8| 1.29 9,5 I 29 2,4|--9,3 I : 
سي ها سو از رر‎ FE 17 11 55,0|72 48 2,6 17 11.56,2|—7,7 18,6 3. 
ave 1,307: 21 SR 10 210 72 49 40,1 17 1020,5.—7,7] 18,65 
5-7: (eg N سنا 83 1 له‎ 338,55 ` 51) 35,6 154 N oh 
i i s p 
سا‎ ۰ 


Beobachtungen. 


Lage des Mikroskope . Baro- 


Thermometer 


Reduct. Meridian 


Tag Geftirne : i auf den Corr, | Refr, 
Limbus, i A. j B. meter. | innen. | aufsen. |Meridian, Z, D. | 
E: g " " L o | 
27 |Sonne- - -- N. R.|O . 1358/59 |22?46/17,7/67? 13/505 338,87|. . 7/4 43,2 —ı! 39 Se: ae 221,9 | 
S. RJ— 14 134|22 14 381/67 45 33,1 . 126,8. 67 45 0,7|— 2,01. 
١ S. R./W 14 1130167 A0 44122 11 17,2 — 21,6167 48 22,0|-+2,9 
i N.R.|— 14.35 [6717 34/0122 42506l ` , ? —120,8167'16 0,4|--2,8l : 
Venus een W15 33 11 |74 34 18,8j15 26 952 ent 45,8|— 27,174 33 38/7|3- 3/8| 3 30,4 
— 3546 174 33 58/9 15. 26 26,9 — 6,74 33 39,814 3,8 
O 15 4122 |15 26 46,5174 33 24,0 — 110174 33 7,7|—3,1 
— 44 8|15 2616, 74 33 5*3 — 38/7174 33 9231 
SIEBERT eS OHOR ^t —0°6 41,1190 653,4 9o 647,3|—47 
Weft:..... 9Ó. 7 23,2|—0°6.59,5 هو‎ 7 11,41+47 
"ëm, الله ااچو‎ — ٠.٠.۱7 و‎ 38 35,5] FOF 21 23,5 10 2124,90 +g; 11,08 
feque 23 57 | — -NI87:18 1375! نې د‎ 49,9 2 41 43/7. -F 9/3 2,8 
8.9 o0 6 «| — ٠.٠۰۹6 47 35,129 12 28,7 uq bie « ER — 12 26,8 2- 6,6 33,7 
7e Qd e , 8 77 54 575/12 4592] - I.P 12 5 09 +89) (42,9 
Bie S esa gern ملت‎ AUS 184 D 382 |55, 4 29/8 dio SERE S97]. 34 55342 ds es 
30 Im. u. 120484. Io unt P. 19 51 32,370. 840,5 7o 8341 — a; ودل‎ 
EEE pe vem I 29 534188 30 9,6 I 29 51,9 —9/3 1,54 
7 1 Ex — N.|72 48 56,617 II 0,5 2 ; 17 Ir 2,01-8/,5| 18,418 
ووو"‎ roc — Ne 50 29,0117. 928,21335,49| 5,0 ` 885|: GE VA 9 29,6|4-8,5 48/34 
6.7 1 38274 — -::-N488 6337| 153243 I 5325,3 +9,3 1,98 
6:7 Keck, 57 39 8,9132 21 42 57 89 2,4|d- Uu 1| 133,4 
SE 2599 - L5 Nr ا‎ E pm epe | seed. 8. 50 40,5 8 50 430| +92| ge 
4|Sonne---- N: R.|W 14 32 12 {69:52 7,8|20' 69.52 7;8l20 8rg8lgaz. ii| aol cl asl r5,8 27m "Gr 31 69 51 17,9:4-3,2, 240,08 
8 S. Biz 35 8|70 24 2,019 36 19,7 '"91|7o 23 42,1 Lal 
, S. D. qoe I4 41 49 |19 39 18,5'70' 20 53,1 17,070 20 363 4د‎ 
NR. 44 9 |20 11 177 69 48 59,3 که‎ qnos 48 683 | 
„Venus ولروووووو‎ O 15 1523 13 7 1/676 52'500, — M 49 E 23276 52 24,0 3,4 4 495 
— “1811 |13 7 52 350 5,4 76 52 26,0 3,4 
Wı5 2436176 53250115 658,2 21,176 52 52,3| +40 
— و په‎ 77 54 813 6 20,2 — 1546 76 52 5517 -+40 
56" -23053 log ..... N.|1o 22 mm 37324 10 2226,0l—8,6| 11,04 
à Ja 0 Oj --N.429 13 21,060 46 38,3 29 1321,53 —5,5| 338 
digi kee MEC ټر‎ Rus 5550/77/54 55|337,00| 44 32:5 12 554,8—94| 129 
کک‎ ld vay d سو‎ N15 15 37,8|74 44 19, : : 15 762 سا‎ 8٥6 16,5 
7:8 dS opu ESSERI 74 59 5 WK", : 15 05911487 161 
759 12 48 --j— unt Pol oo 9145119 51 3 70 9 7!|--32| 24541 
ا‎ pao لف‎ er ا2858,11386,95 1 |5913 30 د مر مو‎ Ae 335 ` 1 285941493) 51 
ES ie Omps - ار‎ 11 56,472 48 30| Jr 1t56/7,—7,77;, 186. 
7 I IO سنا1:.‎ N.|ı7 10 26,572 49 33,9 17 1026,31—7,7| 18,6] 
7 1 32 |= RI I 54 15,5 88 5 455| , | | 1.54 15,0/—0,2 2,0; 
9 |79 Cygni $$ SS Welt W^ «Sia 7 15 56,8 72 4 8,0 - 17 15 5441717 zl d 
6: 7 خو‎ — ‘...‘N.79 3834010 21 19,5 ip; 10 '2122,5|--9,1| 06 
"är 23 57-4) — c000N487 18 12,0 2 AT At 7 241447, -93| 28 
Zug OE dm DE 60 47 32,4129 12 27,5 29 I227,5|--6,6| 33,6 
ge O I2 — ٠٠٠۰۷۱77 54 55/8112 5 2,3 12 5 33-99! 12,9 
Tum o 28 — c NAJ74 45155|15 14462/333/79| 20] 33 I5 14454 +87| 4 
7:8 o 32 BER A 15 153,374 58 4 15 155,0,—8,0| 16,1 
7... i2 48 “| — unt. P. |19 5129,070 845/8 70 8384 -—2,4| 2450] 
7:8 er سب‎ or I 29 56,8,88 30 4,71333,78 1/8 4 1 2956,00 —93| 6 
pne Io5|-— eeN. 72 48555317 19 59/9 17 11 23/1۳85 18,6 
me I TO | = ٠٠٠٠۷72 502222117 93714 17 9376 ۳85 18,6 
69... X 32 — Sp 627,4| 1 53 26,8 1 53 29:7| +9,3 2,0 
| 


"cre v 4eje— wc 


II. Abth, 


41 
28 7339 
N |19 50 92 


November 


14318 


und.December 


48. 58 18,1 
61 52 28,4 
790 947,0 


| 


mit dem. Kreife. 


e / : Lage des sa- Mikroskope Baro- 
' BUT ag Gelilirne, E 
Limbus. A. | AB: meter, 
9 7 E ^ 1491: Of Pe € eco 32921/42,2 579 TERT Ln 
17-8: سا .دي و‎ ٠.۰٠۰8 51460,00861 8 


DR Emi 


105 


3-01 Ox 


Thermometer Reduct. Meridian 
auf den Corr Refr. 
innen. | qoe Meridian, Z. D. 
——— gerass 
d n " 7 | 
o ٥ 57^38/20,9|--o,1| 17346 
1,4| 80,0 8 51 45,3|—8,8 9,4 


48 58 17/21 
| 28. 732,8|—57 
I9 50 II,1|—7,3 


| 


$5 ode -N.RIO i5Ui3/33|t7 4111|72 ۱329,68ق5558‎ 43| 383 uge 54 18,6 2,91 3 10,9, 
S. R.j— 15 17 5 |16 32 45,873 27 24/6 — 86/3/73 26 43,1.—2,9 
S. R.|W 15 29 5 |73 30 50,1|16 29 33,8 — 4319|73 29 543 7 
: N.R.|— 15 32 34 [72.59 2714|17 o 57,6 | —146,172 57 28,8|--3,6 
Signal ........ Welt.. -+ -|90 7248|—0°7 10 : 9o. 712,9.d-47 
81 ووو‎ —0°6 42,890 652,0 | 90: 647,4|—4,7 
| 20 [Sonne- - Ra R.|O 15 3420 |15 52 15.3174 7 43134111 —r,3|  283|—1434|74. 6 61|--3,7| 338,1. 
e = R.j— 15 37 49 |15 20 50,474 39 18,٥ I 39,374 38 34,5 +3,8 
7 RAW 15 50 -8 |74 42 42/3115 17 44/7|. 1 — 43/9/74 4145,00. —3/1 
, IN. R.|— 15.53 27 |74 11 I33|15 49 11,0 —1419/74 9 و‎ E 
om, grat, Op N.12. 5577777 54.14 (ra 5582841 13,6 
7: 02 — N.|15 15 41/7/74 44 1717 | | 15 1542,0|—8/0|.. 17,3 
7:8: 0,92 d ee 74 59 43|15 054513427001 —3,6|. 1712 15 0551|4+87| 17,0 
7n 12 48 | unt. Ben 9 8,8|t9 51 6 og o9r-32| 2542 
E dt a شر وه‎ 88 31 4,9| 1 28 52,4 1285381493] r6 
1 ووي‎ p 540 مههه‎ 17 12 8272-47-37 4) - 55, 1 7. 0417 I2. 2;9(,—7/7|- 19,6 
gm L IO::|— han. N.17 1033,1|72 49 5 i I7 1032,5|—7,7| 19,6 
O7 11,82: | mer f 5429,5|88 5427|- v پوت وارنا‎ Sch 1 5418,9]—9,2| 21 
Zerene GO + eni AS? 5830/6162 1348 leie نوي وړ‎ 27 5828,0|—5,7| 35,1 
E 87 ء‎ © 5 EI. Weft. Lr «Ni 81 857,2 8 5I I,6 1111 : 8 5I. 2,2492 9,9 
21 |Sonne- --- N.R.IW 15 3843174 24 23,2|15 36 5,01342,60 7 17,3|—:1 35.3174 22 33/8|2-3/7| 3 48,0 
S. RJ— 15 41 56174 55 55,9|15 4394). عب‎ 4019|74- 54 599| +3,8 
208. R.O 15.5441 us 723,874.52 47,6 1 489 74. 51 538-3 
RL 57 50 |1 38 53/74 21 1990|. has 1 [724477419 28,8) 311 
BT DUC Reb I. — inr EE د نر ووچا ون‎ en 
23 |Sonne- -*- N.R.|O 15 42755 |15 13 25374 4643/8840150). د |4511,5|—3»1 347|—127,8|74 الا‎ 43,9 
S, Rl— 15 57 3|t4 4157475 I8 145) > — 3830075 17 35/6|—3,2 
S. RJ/W16 2 975 21350 14 3852,2 ine i]; سا‎ 3 529 47,4|d-3,8], 
N.R.|—16 530174 50 1/615 1023/61 >- 272 73:74 48 2171+38) ؟'‎ 
Venus sessies W 17 5438.79 35 3915,10 24 44,2/339,95 tie .84/0| 173479 34 14/3|—3/7]- 519,8 
— 17 57 57 |79 34 504/70 25 32,2] _ sie. oe|— POL 84 1217 
O 18 816110 2550079 341681 LJ =. |—.278|79 3345641 
— 18.1157 |10 24 55,1|79 35 12,0 tone o pREEI|.383473|T42|: 
25 ووا‎ Cygni--:-:-|OR nl 44 53/6117 15 O8]. b l 17.15 3/4۱85 18 
Mond.... S. RJO 21 41 4|15 552,874 54 11,5/339/70|. 70,2] . 285|— 44/274 53 25,2 1چ‎ Die? 
Wat 47 53 |74 56 24/1113 3357 ; + 20,6 CH 56 44,8] 8,8 
OP San, Jop .:7. 41 1435548 58 23,2 e 4 58 1I9,9142,1| ٤8 
و‎ 2.53:-|— ۰٠۰۹/۱٨٩ 7351161 52 27,4 d, 72339|-—57| 82,5 
Mond.... S. RJO 2 59 7|50 6 0,0139 53 59,01336,02 +02] 28,0 2218139. 5138/2|d-4,3| 50,8 
— 8 2 8/50 718,639 52 11 -' B410 51 32,9 4-43 
W 3 9 9139 54 514150 5117 T. 18,939 155. مه8‎ 
oa Je 8 121089 55 7,450 4539 Tt Suë 55. 9,2 
zmi.... 8/40: - Welt- <. 56 42 47,3133 17 21,1 36 42 43,1|-Fo,9| 182,3 
. 4 89 27 30,7| o 32 27,2 | 6 32 28,3 +9,3 9,5 


H2 
im. | 


106 Beobachtungen 


December 18 1 6. 


Tag Gefiirne De des Mikroskope Baro- | Thermometer "SA Meridian Goen, Beg. 
Limbus. A. | B. meter. | innen, | aufsen. |Meridian, Gë ok 
o " " " L o o " | " | " " 
2 |Vefta 0 W 404341 |38?11/15,8/51248/48,6335,92|— 0,6| | 28,5|—2/24,1,38^ 8'49,51—3:4| -4717 
— 4659138 948,7|51 50153 — 58,138 848,6|—3,4 
O 4 5825|51 51 2,2138 859,2 — 570038 8 L5|-r47| 
— 5 148|51 4932,3/38 10 27,2 | —2250(88 8 24447] 
-4 |Vefta en O 44312151 51 11,8/38 8440|33818|-- 0,8] aaol—1:360|a8 7 10111447) 6 
. نا‎ 46 o|51.52 8,0038 7494 — 87,0038 7 13,2|447 
W 4 55 9138 837/45۶ 51 3 — 868,38 8 3-417 
k — 5759,38 986,4|51 50 26,2 —136,5/88 7 58,6) 34| 
5 |Sonne N.R.|W 16 38 48176 5032,2|13 9 52/6|340,25|d- 0,6| 25,8j,—1 da 1|76 48 39,7|4+-4,0| 4'24,0 
S. R|— 4330 |77 21 39,0|12 38 43,5 — 26,6177 21 | 17/2|d-4,0 
S. R.|O 16 5334 |12 41 373177 18 398 — 27/3/77 17 592) 315 
N.R.|— 582013 1244,9/76 47 19,6 —1,42,8j76 45 34/6 — 314 
Venus sii... O 19 rein o 1,579 © ائ4‎ 40438 O| 248|— 547178. 59 6,8,—3,6| 5 10,7, 
— 4 6111 028,678 0 — .22,1|78 591116 
۷۷ و1‎ 1257|79 o 2,2211 021,2 — 18/4/78 59 32,1, +41 
. | 11541179 0345 10 59 48,0 — 501378, 59 33/0: +41] 
en | 
6 |Sonne N.R.[W16 4352|76 5733,3l13 2486|339/20|— 2,3]. 231|-— 2772 |z6 55 552 | 4١ 4 2741 
S. BL 4713|77 29 6,2/112 31 17,7 — 846/77 28199|--4o| ^ | 
S. R.|O 16 5839 |12 34. 8,6|77 25 543 — 84877 25 18,1|—3:5 
N.R.|— 17 11113د‎ 540,8|76 54 248 ` |1 31,076 52516064 
Venus rer... O'i9 5ı8lır 7146|78 52 51,61339,07|— 1,31 23,8|—1 21,678 5126,9)—3,6; 5 6,5 
— 849111 8 33/78 52 2,0 — 29/7/78 51 295۹56 
W 19 1859 |78 5229/8111 753,8 — 24/1/78 51 53,9 447 
— 2225|78 53162111 7 5,0 —1 10,7|78. 51 549471 


gn... 2U5g/. |Web. .--N.|70 1032,1|19 49 27,1 19 4927,5|--&j1| 22,6 


iu Dh reri چ چا‎ 52 0205|37 59 4712 52 0167|—02| 12071 
om, gU4of.- [OR «e 38 17 5711156 42 n 338,45|— 5,2| 18,0 56 42 7,3403] 18.52. 
CEET DEE N.| © 3322,0189 26 40,6 o سيو دیسا‎ "ob 
Vefa Fk o OS O 4 40 17 51 51 51,3 38 8 8,8 


338,421 5,6) 17,8|—1,58/4|38 ٧164۳۲47١ 4912 
3842 5| ٢٢ 6190 --47 

x = دود‎ 138 7 2,6 —2394| - . 
—156,8/38 7 0,9|—34 


— 4348|51 5310/2388 647,4 
W 4 5312|38 742,051 52182] ` 
—  5638|38 8582۱51 51 8 


gie s RNV ebbe nes 39 4357,2,50 16 3,6 $9 4356,8|—3/0| 0‏ سه ځا 
34,2 1 1-4 45,8۱ 24 56 18,2 ۵8 یله — 338,41 47,4 150۱56 35 33| w Draconis ٠٠۰٠۰ — \ unter‏ 
E E S 21 40 1,2168 20 4r d 68 20 1,8|—2/1|. 67‏ 2 
Gm, 1806. -| — S dem |28 36 43/761 321,3 61 319/1|—0;/6| 153,0‏ 
Draconis «| — 29 513,8|60 6 y 60 54 46,4|—0,6| 3‏ 3 
J Pole. |37 23 38,0|52 36 26,0 52 3624,0|--1,3| 121,9‏ — 
Mond. - "T R. W 6 3856|28 5648,861 3 8,21338,26— 5,2] 17,0j|—2 3/8|28 54 46,5] —bi5|. 847‏ 
46,3|—515 54 42,6128 — 3 55271161 4212|28 سا 
O 6 5118|61 8 6,0128 51 57,8 — 39,6128 51 16,3| +67‏ 
67+ 8 51 59,128 1 16,9 53 645,228 61| 5435 ` — 
Sonne: : Si 3: O 16 48 12 |12 5856,177 112,1,338,34|— 6 237 |1 29it 76 59 38,9 ۱-341 4 28/7‏ 7 
l — 5239|12 2729,177 32 33,5 — 23,6/77 32 8,61—3,5‏ 
S R Wı7 2 2177 3549,8|12 24341 — 231177 35 148 +40‏ | 
N.R.|— 541|77 416,612 56 48 En 1315177 2 52,4 4‏ 
8n.... 2U59!- ROTER“... N.19 50 9,770 943:9 19-50 12,9|—7,3|1 22,5‏ 
ee se a 38 016,551.59 43,3 51:59 43,41+1,4| 119,5‏ 
ee 82 45 38,8! 7 14 20,2 7.1420,7'+912| 79‏ چاو G6.7. ag,‏ 
Ge 3 40 ۰ 156 42 46,8133 17 26,0/338,27|-— 7 „210 56 42 49,4|d-0/9| 1345‏ 
۴ک |9/8-]|3232,3 g3 | — 0-89 27 2671 © 32 31,3 o‏ 4 .6-7:۰ 


| | guum | 


deeg 


mit dem Rreife. 


16 
7 


Tag Geßirne. me des Mikroskope Baro- | Thermometer a Meridian _ Can | mi 
Limbus. A. | B. meter. | innen. دد‎ Meridian. Z. D. 
" on " L | o o m. " nm 
7|Vefta v......%. W 44048 |38° 7'44,2|51?52'17,1|338,32|— 4,0| 20,6|—1 17,3138° 6'26,2|—3,4 48,8 
— 4 43 59 |38 6456|51 53 4 — 209138 6232|—34| = ` 
O 451 2|51 53 58238. 6 2,4 — 28,038 5391-47 
— 4 5413151 53 0,6138 8 --121,4138 537/77. - 47 
7:8*.. gUg4!-.|OR . دخ‎ 50 16 48,2|39 43 11,6 39 48117|-F43| 51,7 
u Draconis ----| — ( unter |56 25 23,1133 34 46,4 56 2518,4,d-0,8| 1 33,6 
اوه سن :ّ غ‎ ar 68 2036,621 39 37,8|339/30|— 4,2) 25 168 2029,4|d-3/0| 235,8, 
gm... 1806...) د‎ dem |ór 4 2,6128 56 قو‎ 61. 356417 152,38. 
36 Draconis : : -.| — 60 55 28,429 449,2 60 55 19,6|4+1,7|: 1 51,6 
x (| — J Pole. |52 37 41137 23 6,2 52 36 59,0| ©0| 121,4 


8 |Sonne. ... N.R. O 16 53 18 |12 5237/2۱77 7 32,5|338,25|— 1,0 


26,3|—116,4|77 .611,3|—3:4| 4 29,3 
— 25,477 38 38/4|—3.5 
— 26,077 41 445-4406 


N;R.|— 17 10 12 |77 10 48,5|12 49 37,4 | —114,8177 920,8|4-4,0 
Venus seres es Wı9 1648178 3549,811 2437,6.338,23,— 1,01 26,8,—1 9,978 3426,2! +4,1! 4 56,1 
[19 2029 |78 35 3/7111 25 24,4 — 21,178 34 28,6 +4,1 
O 1929 3|11 25. 41,2|78 34 24,0 — 17,178 34 43|—3,6 
i — I9 32 40 |II 24 57/4/78 35 1144 1 1,478 34 56-06 
Signal «+++. ..: OR seee —09?6 43,790 6 54,7 90 649/2|—4/7 
Welt, 9o 721,5 —0°6 59,7 9o 7 10,6144,7 
zën, äi, — --.-N.83 44 5717| 6 15 Ai 6 15 32|T93| #8 
6 ce alt 23.53::| — Nleg 3833,0|10 21 38,0 JIO 2132;,5|-9/1| 11,4 
"él pu 23 57::| — ٠۰٠٠۰۷87 18 8,1) 2 41 49,9/338,33,— 3,0, 21,0 241509, F 93) 2,9 
Vefa «rer... W 43715138 8190|51 51 44,9|338,24|— 3,7| 19:5] —2 26/5(38 550,6 —3,4| 48,9 
| — 441 2138 6421۱51 5321,5 [o 501/138 5234 
O 4 5133 |51 54 88138 06 — 47438 5 32/447 
—.4 5531151 5229,838 730,6 —227,38 5 2/7|47 
9 Sonne. - -- N. R.|O 16 57 52 |12 4638,1|77 13 297 1338,29 ج‎ 2,2| 22,8|—114,1|77 12 11/7 --3:4 7 
S. R.|— 17. 129112 15 1,4177 45 Bä — 28:977 44 396315 
S. R.|W 17 1110 77 48 14/6112 12 5 EERI- 47 3715| +40 
N.R.|— 17 1449177 16 43,812 43 38,3 —117,9/77 15 1491440 
Venüs ۰. W 19 22 56 78 2544/7111 34 42,1|338/28|— 1,0 26,2|— 57,778 24336۱۳4 4 52,5 
— 19 2546 |78 25 11,6|11 35 142] ` — 22,1/78 2436,641 
O 19 34 26111 3538,0|78 2434/2 — 17,2/78 24 10,9| —3,6 
— 19 37 27111 3459,9|78 25 1 — 52,378 24 12,3|—3,6 
7-8. . a3U 12/- - | Welt. ---N.|83 45 08] 6 14. 57,8 6 14 58,8|4-9,3 6,7 
6 WV 23 55 JOR e 11.10 22 2/279 37 35,5 IO 2222,4/|—8,6| 2 
Ze 23 57 | — ۰٠٠٠۰۷ 2 42 42,6]87 17 20,0] * 2 42 41,3|—9;2 2,8 
12 [Volta SER lO 433 7151 5522,438 436/2133189|— al 29,8|—224,4188 21-52-47! 46,8 
— 437 3|51 5659,838 3 ojo — 46,2138 213,9 +47 
Wi 4 47 6|38 3471|51 56 16,0 — 48,0038 3 6 äh 
| — 4 51 12 |38 52751 38,4 | ` |-—2 24,138 3 2٢3 
17 |Sonne. --- N. R. IW 17 32 277 48 12,5l12 12 12,3 327,92] 4- 1,2 36,3l—1 5,5177 46 546/441 4 28,5: 
S. R.|— 17 3439 78 20 1/8۱11 4021,4 — 29,3|78 19 20,9|- 4/1 
. RJO 17 44 44 |11 43 14,878 16 50,4 — 243178 16 2356 
j— 17 474512 15 2677 45 34۱ | —1 43|77 43 56-35 


R 
R.|W 17 58 21 |78 23 52,3|11 36 35,1 
— 18 125177 52 7,412 8148 


Sp 
N 

20 Sonne:-*** N ; 
: ‘|= 17 48 I9 11 39 23,1/78 20 46,0 
N. R. 


R 
.R 
.R 


Sg 


o 17 45 13 |2 II 6,6|77 48 58,6|338,57|— 9,6) 25,98|—1 10,4177 47 45,6 |—3,5| 4 453, 


— 27,2178 20 143-4076 
— 25,7|78 23 12,9| +4,1 
—1 71477 50 48,9 415 


108 Beobachtungen mit dem Kreife. 


December 19892416. 


: k Lage des Mikroskope Baro- | Thermometer Rêduct. Meridian 
Tag Geftirne. : auf den orr: | Refr, 
Limbus. A. | B. meter. | innen. | ۸ Meridian, Z. D. 
" n " p "m 
25|7-87.. 5994'-|Wef--.--- 39°43'56,3|50°16° 6,9 39?43'547|-—3/0| 499 £ 
w geg e| — Y unt |33 35 1,7156 25 4 56 24.59,4|4+0,4| 1 30/4 % 
eg Pol. |21 39 42,768 2021,5| rt: ò 68 20 19,4|—2,1| 2 1 
A Camelo de „N.84 15 120| 5 4443/6|334/10,— oul 3015 5 44458! +93) ٥م‎ 
6.7m.. 2 — ) unt. |28 56 22/8616 340,2 61 338,7)—0,6| 148,4 P 
36 Seng E dem |29 5 0,0160 55 4 60: 55 1,7—0,6| 1 47,8 1 
» Pole. |37 23 28,2/52 36 345 52 36 33,2 ۳13| 1 (16,8 8 
31 |Sonne: -- - N. R.[W 18 33 12 77 31 52/9|12 28 30,51336,541+ 12| a5ol—136/l77 30 5121-440 4312 
S. R.|— 18 3640178 327,9|11 56 54,2 — 38,9/78. 238,0|--4j1 
S. RJO 18 4828|11 59 51,578 51 —. 3446177 59 372-3٩5 
J N.R.|—18 52 7|12 31 2677 40,1 —1 32,7177 27 43—35 ١ ٧ 
Mond....S. R.|— 4 1711,56 23 56,1133 36 5/7|387/87| ©2| 29,213 25/6/33 32392 57١ 40,51 
— 4 2038156 25 51133 34 11,6 —130,9,33 32 39,9 +571 
W 4 3054|33 36 17,156 23 42/1 —. 6/33 36 168|—4,5 
— 4 84 6433 37 10,1|56 22 48,2 — 59,333 3611,7|—4,5 
Signal دوه‎ ۰ ۱ 9o 722,3|—0?6 57,7 9o 710,0144,7 
: ولک‎ —0°6 440190 6 53,5 o 87-7 


m ۷0 m EE EE EE nn nn nn 


Leipzig, gedrückt bei LG Neubert; 


EE‏ ا مس الت در ال لے 


Verbefferun ge n. 


‚Einleitung. 


S. IH. 2.23... für —0,’3499 Secd. lies — 0,3499 Sec. 3 
= N , = B—aV2 

= VIL = 9...— Sm ER ..... — Sin # 2? 

— = سه‎ i12...-—— Sin UH A EI — Sin LH —- 

See AN 315° — Nez 


Beobachtungen mit dem Mittagsfernrohre, 


Januar 1. Some ....... . : 18032550, Aa? 1. 18032/55,/77 funy 31. Corr. der Uhr « Lyrao 22,715 1 / 
Corr. der Uhr ,. +32, 85 — +32, 95 i 26. z Lyrae ,... di : = a 13 Zn IU I3 
— A æ Piscis auftr...,. — o, 34 — = Q, 26 — 27. Das Inftr. fchien , , g= — fl E 
& Cafsiopeae .. .. . O 5332, 89 — 05533, 89 — 29.5 Coronae „sssi. غه‎ O14 اه سه مه‎ 
— 9. Sonne ........19 10 3, 70 — 19 10 9, 70 Jul jim 23 
هوو سه‎ A س‎ 041— —0,44 p ون‎ ido وه و‎ ën en 
& Aquilae د ه-‎ s ei = 0; OI = — 9,29 erue m eu = وله‎ LIE SPEI 537, 5 
ee Navis eh 42 3, 3L 4 2, 1 WE e git Wie es E Coëi de 248/4474 
' 42 2, 5 ا‎ azgi 
— 28. Anonyma 5930'.*. 4651, 1— 4651, 7 T, 0 ا‎ 6 54/38,"8 L 3435,8 
Febr, 2. Anonyma ..... e. 24927! |. — —— ود ال‎ 0 Lyncis SU eno 9 29, Qj. .— 5528,.3T 
S cv- Beto 52126,2 — $2127, *— 20. e Cygni i. eo... + 0,03 — — 0,03 
— 10. Some ...... a 82403 = 3242, 3 = 2 Aquil certus SERM. Aë eg 1 
Anonyma ...اوو ې‎ — 2925, 5 — 20243 E inr e EN N a 
= 12. — سه‎ 50%... 352,8 — 3526, 0 — 22. r Cygni +. «<... 210 710, 00 — 210 711, 06 
März 14. 6 Orionis ...... | 536,6 — 536,3 Auguft 5. A —  .*..... 585953 — ددد‎ 
خم‎ 30: Venns; د‎ Eg. . 2I 37 4, 69 — 81 3711, 69 و سه‎ Sonde sers dis T له‎ On په‎ 4- 0, 14 
— 17. Anonyma — 105, 2715,2 = 27155 18 Lyneis ...... 39254 — 5024 4 
لم‎ 19. @ Aungae ......  — Q,67— 0090 &LyraeCorr,derÜhr + 20, 25 سه‎ 4 21, 25 
r Draconis ,.... هه = 11 0 سه‎ IL سه‎ II. r und e Cygni .. . —0,0140,27 — 0,00 — 0,01 
— 25 II SN minoris . 2411,96 — ` 2416, 96 e ىل‎ Cer: هخ / ,55/22 هه ه » ه‎ E 
— 26. 20 Sextantis : e — Oh 00 سه سا‎ 0,02 18:08 16018 e ee I5 — 
سه‎ 29. Corr. der Uhr = Virg. 4- 29, 60 — 4 29, 70 سه‎ 14. 7.8m . 70935... 44 55, TE 44 54, 75 
April j. Corr. von æ Urfae min, . a سه‎ 0,04; — 0,1 — 27.8 ye T CORR da 0, 01 — سه‎ o af 
6,00 — 9,92 ; — 0, — 31. æ Canis min, s.a 8 2 = 2 
me I0. GCOS TT a 2658, 18 1 26/5 58/13 Septb, 2. óm . « 52814 2 . 5 « m 43 — 2838 4 
— Jĝ. I æ Libre ..... 4046,6 — 4046, 9. Em s * Be دې‎ fer Ze ES 
= 16. a Urfae min. .... 05441 0 = pie i تسه‎ S Rossi 22 016, 50 ووس‎ "046, 
— 19. 7.8m 13v29/10,"70 . i e E — 8. Corr. “der Uhr Pegañ + 9, 32 — + j و‎ 
— 23. I#Librae e 3936/0 — 3935, “o am J3. 4 Lyrae د‎ «3 EDO a or 
= 24.4 Virginis ..... 15 29,2 am 4529, 8 6.7m .37959/ ,.. "H Fad. — 55 ^ 99 
gm . 1302825, “6ê الا وه‎ 811 aan 53°41 j4 ۾‎ Cygni eeens 4 0/15 — vd dëi 
das Ae, Venus ې‎ 24. 328, | — 321,0 ^ m. A qoc uo 
pom 2129, I = 2129, 6 = 19.4 Cs minoris» ; (RE 4, ت‎ 28 ES = 
May 3. a Boots cesses — 0,05 — = 0,03 Gett d idea 
1 &Libae ..... 413,0 — 4123, 2 etbr, 5. e Lyrae? 7. 2032 2 = — 2933,3 
سه‎ T3. SOmdb c MEL. 2136, 6 = 21535, 6 سه‎ 25. MB «0.59. 20 3735/3 ae pe 
— 20. 7m . 14028/56,/56 HiS se? E 26. & Anetis د‎ « «4. «^. 5752,8 = 5753, 8 
— 25.7... 14 2855 73 Kat "e Ux SEED Suse ` $453 سه‎ 3 57 
s AMEN ته‎ 925-— +08 à ` شت پچ‎ KC 7. 9659, 3 
Juny it. Some ودغه ههه‎ 717 8 = 5077°17,"31 — 5 É Aquilae ...... — 4642, QI — 4643, 91 
Ke. 12. « Virginis De, سه‎ n . 0,26 سه‎ 23. Some ........ 5635, 8 — - 5635,0 
a Baale s vn E^ 0, 20 b + o, 30 وه سه‎ Cygni ....... 7298 سه‎ 72295 
— 13. œ Aurigae ...... + 0.28 — سه‎ 904 Decb. 6. Corr. der Uhr « Cygni 1س‎ 22, 30 =  -—I23, 30 
سه‎ LR æ Coronae... 4 .. 15 2625, 4 — 15 2625, 8 — 7. Ê Orionis 2و د و‎ “+0,27 — + o. 39 
سه‎ 321. « Canis majoris . ٠٠ E O مه‎ + 0,07 BEER Cygni E E ge 40 39, 3 
e Draconis... è e> 09:05 — + 1,05 6. 37°56 V da 3125, 86 — 37 24, 86 
39 Camelopardali.. — 0,43 = ^ — 0,43 a و مس و وا‎ E 
x a März 19. 2924,2. | 6v30'31,"4 | .31/38,0. | e Lyrae unt. Pol , . «| 6630,31,"58. 0,06 e 
Si p April i. I1I 1746, 2. | feq. 83 Leonis ..: .| 11 1653, 23. | 02 
EK a 15. 13452, 5-119 3545, 71-3639, 8.| € Aquilae +... «|19 3545, 64 | + 0, 06 
‚Beobachtungen mit dem Kreife, 
Febr. 1o. Some sss, s se . 2092548, x 1. ‚20°23'38,"4 May 25. 18 Scorpü asss.. = 5/9 L + 06 
April 1. 4 Urfae min. ....35 5747, 0 — 35 5745, © Juny 16. 30 سه‎ 13 +61 — +42 
— 4.8 Vipmüs Sv... 51 5358, 6 — 51 5328, 6 — 26. 7.8m . 19016! . vos . 1850/52, 2 — 1895057, 2 
— 10. Mond... ...... 1202038” = 1202028,” 30. Sonne :.......31 4540, 4 — 31 4546, 4 
— 11. Sonne ........43?55/58/7 — 43°55 EE fe 7: en سه 33753 يراو اول ال کا‎ 357,5 


— 16. Jupiter ..*..,..— 18,2 مه‎ 724 


III. Abth, 28 
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